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前 言 





现代 汽车 的 电路 如 同人 的 神经 系统 一 样 分 布 在 汽车 的 各 个 部 分 ， 控制 看 汽车 的 各 种 机 
构 、 机 件 、 符 件 有 序 协调 一 致 的 工作 。 其 复杂 程度 随 汽 车 电子 技术 产品 的 广泛 应 用 还 在 与 日 
俱 增 ， 这 无 颖 对 速 查 、 速 排 汽车 电路 故障 增加 了 难度 。 因 此 ， 如 何 阅读 汽车 电路 图 ， 正 确 看 
懂 、 弄 清 电路 图 的 内 在 联系 ， 找 出 其 特点 和 规律 ， 对 故障 进行 分 析 和 排除 就 显得 十 分 重要 。 

目前 ， 一些 维修 企业 中 的 从 业 人 员 ， 对 汽车 (特别 是 中 高 档 轿 车 ) 电气 故障 感到 为 难 ， 
其 主要 原因 是 看 不 懂 纵 横 交 错 的 电路 图 ， 遇 此 类 故障 承 不 敢 下 手 ， 就 是 修理 也 是 在 实践 中 摸 
索 ， 这 样 费 工 费时 ， 有 时 还 会 损坏 电子 元 从 件 ， 经 济 上 也 造成 了 一 定 损失 。 为 满足 广大 读者 
有 要求 ， 我 们 编写 出 《怎样 谈 公 汽车 电路 独 》 一 书 。 通 过 阅读 本 书 所 介绍 识 谈 汽 车 电路 图 的 
基本 知识 ， 党 握 识 该 方法 和 技巧 对 诊断 排除 现代 汽车 各 种 电气 故障 就 不 是 难事 了 。 

本 书证 细 地 介绍 了 汽车 电路 的 组 成 要 系 、 国 产 汽 车 和 进口 〈 含 引进 技术 ) 汽车 电路 图 
中 采用 的 文学 、 图 形 符号 含义 ， 第 用 导线 元 癌 件 的 识别 及 其 在 电路 中 的 作用 ， 识 读 汽 车 电路 
图 的 方法 、 原 则 、 要 领 和 识 图 典 例 等 。 

本 书 文字 通俗 多 全 、 资 料 翔 实 、 图 文 并 弃 ， 实 用 性 和 可 操作 性 很 强 ， 适 合 汽车 维护 修理 
人 员 、 轰 驶 员 及 售后 服务 人 员 ， 对 提高 汽车 电气 维修 工效 和 质量 起 到 展 好 的 作用 。 

本 书 由 刘 建 民 、 刘 扬 主 编 ， 首 军 梅 、 左 建 、 奢 鹏 、 刘 华 、 杨 施 华 等 同志 也 参与 了 编写 。 
周 建 平 、 李 金刚 主 审 。 在 编写 过 程 中 ， 有 关 专 家 李 金 刚 、 将 勇 、 黄 红 等 提出 过 宝贵 的 修改 意 
见 ， 奉 献 出 一 些 有 益 资 料 ， 同 时 也 依 鉴 了 他 们 的 相关 若 述 ， 在 此 表示 衷心 诚挚 的 谢意 。 

由 于 编者 水 平 所 限 ， 书 中 悉 有 不 妥 或 遗 独 之 处 ， 敬 请 广大 读者 、 专 家 批评 指正 。 
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第 一 章 ”汽车 电路 图 的 特征 


第 一 节 概 述 


一 、 汽 车 电路 组 成 与 表达 

(一 ) 汽车 电路 的 组 成 

现代 汽车 的 电气 电路 如 同人 的 神经 系统 一 样 分 布 在 汽车 的 各 个 部 分 ， 控制 着 各 种 机 构 、 
机 件 、 需 件 有 序 协调 一 致 的 工作 〈 运 转 ) 。 其 复 末 程度 随 汽 车 电子 技术 产品 的 广泛 应 用 与 日 
俱 增 ， 这 对 速 查 速 排 汽 车 电路 故障 增加 了 难度 。 因 此 ， 恋 收 汽 车 电路 图 ， 弄 清楚 电路 网 的 内 
在 联系 ， 找 出 其 特点 和 规律 ， 对 诊 排 电 路 故障 是 十 分 重要 的 。 

目前 ， 虽 然 各 国 各 个 广 家 生产 的 汽车 电路 差别 很 大 ， 电 气 设 备 的 数量 不 一 ， 形 式 有 别 ， 
安 闭 位 置 有 异 ， 但 汽车 电路 总 的 都 是 由 其 基本 元 素 ， 如 导线 、 开 关 、 炊 丝 、 电 上 需 元 顺 件 等 组 
成 ， 而 且 都 遵循 一 些 共 同 规律 。 

汽车 电路 就 是 按照 汽车 电气 设备 各 目的 工作 特性 及 相互 的 内 在 联系 ， 用 导线 和 车 体 把 电 
源 、 电 路 保护 装置 、 欣 制 硕 件 及 用 电 设 备 等 效 置 连接 起 来 ， 构 成 的 能 使 电流 流通 的 路 径 ， 这 
种 路 径 称 为 汽车 电路 。 

1. 汽车 电源 

现代 汽车 上 猴 有 两 个 电源 ， 即 蓄电池 和 发 电机 ， 其 功能 是 保证 汽车 发 动机 的 起 动 和 各 用 
电 设 备 在 不 同情 况 下 都 能 正常 工作 。 

2. 电路 保护 装置 

汽车 电路 保护 痿 置 主要 有 人 烷 丝 (俗称 保险 丝 ) 、 电 路 断 电 硕 及 易 熔 线 等 ， 其 功能 是 在 电 
路 中 起 保护 作用 。 当 电路 中 流 过 超过 规定 的 电流 时 切断 电路 ， 防 止 烧 坏 电路 连接 导线 和 用 电 
设备 ， 并 把 故障 限制 在 最 小 范围 内 。 

3. 用 电 设备 

汽车 用 电 设 备 包括 电 劲 机 、 电 磁 阅 、 灯 泡 、 仪 表 、 各 种 电子 控制 顶 件 和 部 分 传 感 硕 等 。 

4. 控制 器 件 

汽车 控制 硕 件 是 指 除了 传统 的 各 种 手动 开关 、 压 力 开 关 、 温 控 开 天外， 现代 汽车 还 大 量 
使 用 电子 控制 器 件 ， 包 括 简 单 的 电子 模块 〈 如 电子 式 电 压 调 节 需 等 ) 和 微电脑 形式 的 电子 
控制 单元 ， 如 发 动机 电 探 单元 (ECM) 、 上 月 动 变 速 融 电 探 单元 (TCM) 等 。 电 子 控制 希 件 和 
传统 开关 在 电路 上 的 主要 区 别 是 电子 控制 右 件 需要 单独 的 工作 电源 及 需要 配 用 各 种 形式 的 传 
感 硕 。 

5. 汽车 用 导线 

汽车 导线 包括 低压 导线 和 点 火 用 高 压 导 线 ， 低压 导 线 用 于 将 以 上 各 种 装置 连接 起 来 构成 
电路 。 此 外 ,汽车 上 通常 用 车 体 代 蔡 部 分 从 用 电 需 返回 电源 的 导线 。 






























































“ 怎样 谈 介 汽车 电路 图 


(二 ) 汽车 电路 表达 

汽车 电路 是 用 选 定 的 导线 ， 将 全 车 的 电源 系 、 开 关 、 点 火 系 、 照 明 系 、 仪 表 及 辅助 装置 
等 ， 采 用 国家 规定 的 图 形 符号 、 文 字符 号 ,按照 一 定 的 规律 要 求 、 各 自 的 工作 特性 和 相互 的 
内 在 联系 ， 构 成 一 个 整体 。 

汽车 电路 一 般 都 以 其 原理 图 的 形式 来 表达 ， 如 图 1-1 所 示 。 
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图 1-1 典型 汽车 电路 原理 图 


(三 ) 汽车 电路 类 型 
汽车 电路 根据 功用 的 不 同 ， 一般 可 分 为 电源 电路 、 接 地 电路 与 控制 电路 ;依据 控制 方 
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式 ， 即 有 无 采用 继 电 右 又 可 分 为 卫 接 控制 电路 和 间接 控制 电路 ， 按 在 电路 中 是 否 采 用 电子 控 
制 冀 件 可 分 为 电子 控制 电路 和 非 电子 控制 电路 ， 如 图 12 所 示 。 













直接 控制 电路 
间接 控制 电路 
电子 控制 器 电路 

非 电子 控制 器 电路 
图 1-2 汽车 电路 类 型 









(四 ) 汽车 电路 功用 
汽车 电路 功用 如 图 1-3 所 示 。 





图 1-3 汽车 电路 的 功用 


1. 电源 电路 

电源 电路 主要 是 为 电 硕 部 件 提供 电源 ， 用 电 设 备 为 电动 机 ， 电 源 为 蓄电池 ， 从 蓄电池 正 
极 到 电动 机 之 间 的 线路 AB 段 为 电 人 部 件 (电动 机 ) 的 电源 电路 。 

2. 接地 电路 

接地 电路 主要 是 为 电 右 部 件 提供 电源 回路 ， 从 电动 机 到 墓 电 池 人 负极 之 间 的 线路 CE 段 为 
电 需 部 件 〈 电 动 机 ) 的 接地 电路 。 

3. 控制 电路 

控制 电路 的 作用 主要 是 控制 电 希 部 件 是 否 工作 ， 控 制 希 部 件 为 开关 和 继 电 希 。 图 1-3 所 
示 的 电 兹 部 件 (电动 机 ) 的 控制 电路 为 控制 开关 和 继 电 需 电磁 线圈 (线路 的 AD 段 )。 控 制 
电路 可 分 为 直接 控制 电路 与 间接 控制 电路 。 

(1) 直接 控制 电路 

直接 控制 电路 是 最 简单 、 最 基本 的 电路 ， 如 图 1-4 所 示 。 这 种 控制 电路 中 不 使 用 继 电 
硕 ， 控 制 硕 件 与 用 电 硕 串联 ， 下 接 控 制 用 电 规 。 下 接 控制 电路 为 : 著 电 池 正 极 一 电路 保护 到 
置 一 控制 硕 件 一 用 电 关 (灯泡 ) 一 接地 一 蓄电池 人 负极 。 

(2) 间接 控制 电路 

在 控制 帮 件 与 用 电 右 之 间 ， 使 用 继 电 融 或 电子 控制 问 的 电路 称 为 则 接 控 制 电 路 ， 如 图 
1-5 所 示 。 欣 制 硕 件 和 继 电 融 内 的 电磁 线圈 所 处 的 电路 称 为 控制 电路 ， 用 电 益 和 继 电 需 内 的 
触 点 所 处 的 电路 称 为 主 电 路 。 继 电 融 或 电子 控制 器 对 受 其 控制 的 用 电 需 来 讲 是 控制 锅 件 ， 但 
继电器 和 晶体 管 同时 又 受到 各 种 开关 、 电 控 单 元 等 控制 右 件 的 控制 ， 从 这 个 意义 上 来 讲 ， 它 
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们 又 是 执行 希 件 ， 所 以 它们 具有 双重 性 。 





车 身 外 却 金 属 、 发 动机 体 等 
PP 


图 1-4 直接 控制 电路 





主 电路 





控制 电路 





电磁 线圈 
) bb) 
图 1-5 间接 控制 电路 
a) 开关 断 开 时 b) 开关 闭合 时 

4. 电子 控制 电路 与 非 电 子 控制 电路 

(1) 电子 控制 电路 

汽油 机 电 控 燃油 呆 射 系统 的 喷 油 右 控 制 电 路 即 为 电子 控制 电路 ， 如 图 1-6 所 示 。 目前 电 
子 控制 取代 其 他 控制 模式 成 为 现代 汽车 控制 的 主要 方式 ， 如 发 动机 的 机 械 欣 制 燃油 嘎 射 被 电 
控 燃 油 咀 里 所 取代 ， 目 动 变速 硕 及 ABS 由 液压 控制 转变 为 电子 控制 等 。 电 子 欣 制 电路 是 指 
增加 了 信号 输入 元 件 和 电子 控制 器 件 ， 由 电子 控制 器 件 对 用 电器 进行 自动 控制 的 一 种 电路 ， 
此 时 用 电 融 一 般 称 为 执行 大 。 














No.4 No.3 No.2 No.1 


图 1-6 电子 控制 电路 





电子 控制 电路 的 特点 : 在 汽车 电子 控制 系统 中 ， 电 子 控制 单元 (ECU) 是 核心 ， 它 通 
过 接收 传感器 和 控制 开关 输入 的 各 种 信号 ， 根 据 其 内 部 预先 存储 的 数据 和 编制 的 程序 ， 通 过 
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数学 计算 和 逻辑 判断 ， 然 后 直接 或 间接 控制 各 执行 器 的 工作 。 

汽车 电 控 系统 的 电路 一 般 可 分 为 : 电 控 单元 的 电源 电路 、 信 和 号 输入 电路 及 执行 圳 的 工作 
电路 。 

(2) 非 电子 控制 电路 

非 电 子 控制 电路 指 的 是 由 手动 开关 、 压 力 开 关 、 温 控 开 关 及 滑 线 变 阻 句 等 传统 控制 器 件 
对 用 电器 进行 控制 的 电路 。 汽 车 上 的 手动 开关 主要 是 指点 火 开关 、 照 明灯 开关 、 信 号 灯 开 关 
及 各 控制 面板 与 驾驶 座 附近 的 按键 式 、 拨 杆 式 开 关 及 组 合式 开关 等 。 

二 、 汽 车 电路 主要 元 器 件 

汽车 电路 中 主要 元 器 件 是 指导 线 、 保 护 装 置 、 继 电器 、 导 线 连接 右 和 各 种 开关 等 。 

(一 ) 汽车 用 导线 

汽车 用 导 ( 电 ) 线 有 低压 导线 和 高 压 导 线 两 种 ， 该 两 种 导线 均 采用 铜 质 多 芯 软 线 。 

1. 低压 导线 

(1) 导线 截面 积 

它 主要 根据 其 工作 电流 选择 ， 但 是 对 于 一 些 工作 电流 较 小 的 电器 ， 为 保证 具有 一 定 的 机 械 
强度 ,汽车 电器 中 导线 截面 不 得 小 于 0. 5mm 。 各 种 低压 导线 标 称 截面 积 所 允许 的 负载 电流 见 
表 1-1。 所 谓 标 称 截 面积 是 经 过 换算 而 统一 规定 的 线 芯 截 面积 ， 不 是 实际 线 世 的 几何 面积 ， 也 
不 是 各 上 自 线 芯 几 何 面积 之 和 。 连 接 蓄 电池 与 起 动机 之 间 的 导线 、 蓄 电池 接地 线 ， 要 通过 大 电流 
(200 ~ 1000A) ， 其 截面 为 35 ~70mm*。 采 用 12V 电源 的 汽车 电路 导线 截面 积 推 荐 值 见 表 1-2 。 

表 1-1 低压 导线 允许 负载 电流 


表 1-2 12V 电路 导线 截面 积 的 选择 
































汽车 种 类 | 额定 电压 /V | 标 称 蕉 面积 /mm 用 途 
0.5 后 灯 、 顶 灯 、 指 示 灯 、 仪 表 灯 、 牌 照 灯 、 人 燃油 表 、 乔 水 器 电 劲 机 、 电 钟 
0.8 转向 灯 、 制 劲 灯 、 停 车 灯 
1.0 前 照 灯 的 单线 (不 接 保险 器 ) 、 喇 叭 (3A 以 下 ) 
小 客车 可 1.5 前 照 灯 的 电线 东 〈( 接 保险 器 ) 、 喇 叭 (3A 以 上 ) 
载 货车 1.5~4.0 其 他 连接 导线 
4.0 ~6.0 电热 塞 导 线 
4.0 ~25 电源 导线 
16 ~ 95 起 动机 导线 





(2) 导线 颜色 

为 了 便于 对 汽车 电路 的 安 疙 和 检查 维修 ， 世 界 各 国 汽车 厂家 在 电路 图 上 多 以 字母 〈 主 
要 是 英文 字母 ) 来 表示 导线 外 皮 的 颜色 ( 表 1-3)。 日 本 多 用 单个 字母 表示 ,个别 也 用 双 字 
母 ， 其 中 后 一 位 是 小 写字 母 ; 中 国标 注 方法 大 体 上 与 此 相同 ; 美国 第 用 2 ~3 个 字母 表示 一 
种 颜色 ， 如 导线 上 有 条 纹 ， 则 要 用 较 多 了 字母， 汽车 第 用 导线 颜色 全 称 代号 见 表 1- 4。 

为 容易 辨认 区 别 导 线 颜 色 ， 沼 用 黑 、 白 、 红 、 绿 、 黄 、 蓝 、 灰 、 标 、 紫 ; 其 次 用 粉红 、 
橙 、 标 神 ， 再 次 为 深蓝 、 诸 蓝 、 深 绿 、 浅 绿色 。 在 导线 上 和 采用 条 纹 标 志 的 原则 是 要 对 比 强 






















































表 1-3 部 分 国家 汽车 用 低压 导线 颜色 代号 
国 别 日 本 .韩国 奥迪 4、| 桑塔纳 波 罗 | 斯 坎 
a 昌国 耻 可 | 旋 亚 “| 尼 亚 
本 加 本 IE 了 本 到 
红 R Red RED | R RED RT ro ver 02 
绿 G Green GRN |G GRN GN gn ve 03 
各 wow | | | | 
淡 绿 light Green |LT GRN | Lg | LT GRN 
黄 Y Yellow YEL |Y YEL ge am YL YL | GE Y EC y 二 G GIALLO | 04 
蓝 BI Blue BLU |L BLU BL bl az BU BU | BL I BU | A T B BLU 08 
淡 蓝 Light Blue | LT BLU | Sb | LT BLU LTBU K [ AZZURRO 
| me 
粉红 P Pink PNK | P PNK ROSA 
紫 V Violet PPL |PU| PUR VI li li VIOLA | 09 
wo om | omlo on] | | el ml ele oo 
x oy | | om lelnle|e | |ool 
棕 神 Tan TAN TN Br 
无 色 Clear CLR CR 


圭 污 


瑟 


a 


| 


bas 


于 各 由 未 
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烈 ， 诸 如 黑白 、 日 红 等 双色 线 的 主 色 所 占 比例 要 大 些 ， 辅 色 比 例 要 小 些 。 双 色 线 的 标注 第 一 
色 为 主 色 ， 第 二 色 为 辅助 色 。 
国产 汽车 电路 通 笛 采 用 黑色 线 接 地 ， 德 国 大 众 和 车 系 中 则 采用 标 色 线 做 接地 线 。 
表 1-4 汽车 常用 导线 颜色 全 称 代号 


米 切 尔 


棕色 Brown BR BN 
红色 RD 


i em 丁 7 本 本 本 本 基本 大西 葬 
x EE EE I EL CIE EE ED ED i 


2 兰 色 Violet VvI 
Grey GR | GRY GY 


a mm mn | mm 本 


粉红 色 | Pink PNK | PNK PNK PK 
， 和 
| | mr 

se wm | | 
深蓝 色 | Dark Blue DK BLU DK BLU | DK BU 
se 区 SS- 二 王 和 芝 和 

Ru | mm mm mm 
momo | row] | ms | 
ae ow | | [ol | | | | a 
象牙 色 | lvory 
四 

注 :“ 和 奔驰” 一 栏 中 的 代码 为 奔驰 、 大 众 等 德国 车 系 导 线 颜 色 代 码 。 

(3) 线束 

为 了 使 汽车 上 种 类 繁多 的 导线 整齐 美观 和 接线 方便 ， 将 同 路 走 回 的 导线 用 编织 市 包扎 成 
束 ， 称 为 线束 。 汽 车 导线 线束 是 汽车 电路 的 网 络 主体 ， 没 有 线束 也 就 不 存在 汽车 电路 。 

汽车 用 低压 导线 除 蓄电池 导线 外 ， 痢 用 绝缘 材料 ， 如 薄 聚 氧 乙 贤 之 缠 绕 包 扎 成 束 ， 避 ， 储 
水 、 油 的 侵蚀 及 磨损 。 在 线束 布线 过 程 中 不 许 拉 得 太 紧 ， 线 束 穿 过 洞口 或 绕 过 锐角 处 都 应 有 
套 管 保护 。 线 束 位 置 确定 后 ， 应 用 卡 自 或 绊 钉 固定 ， 以 免 松 动 损 坏 。 

2. 高 压 于 线 

在 汽车 电路 中 点 火线 圈 至 分 电 逢 、 分 电 融 将 至 火花 蹇 之 间 的 导线 必须 使 用 高 压 点 火线 ， 
亦 称 高 压 导 线 。 它 分 为 普通 铜 忆 高 压 线 及 高 压 阻 尼 点 火线 。 市 阻尼 的 高 压 线 可 抑制 和 衰减 点 
火 系 统 产 生 的 高 频 电磁 波 ， 降 低 对 无 绕 电 设备 及 电子 控制 装置 的 干扰 。 
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汽车 用 高 压 导 线 ， 其 工作 电压 都 在 15kV 以 上 ， 但 所 通过 的 电流 都 很 小 ， 因 此 它 的 绝缘 
层 很 厚 ， 线 心 截面 积 较 小 。 汽 车 用 高 压 导 线 型 号 规格 见 表 1-5。 
高 压 电线 结构 尺寸 QGV 105 及 QGZV 105 是 性 能 优良 的 高 压 点 火 导 线 ， 其 结构 尺寸 见 表 
1-6, 
表 1-5 汽车 用 高 压 导 线 型 号 规格 




















线 世 结构 
型 号 标 称 外 径 /mm 
数 单线 直径 /mm 
QGV | 铜 芯 聚 氧 乙 燃 绝缘 高 压 点 火线 
QGXV | 铜 世 橡皮 绝缘 聚 氧 乙烯 护 套 高 压 点 火线 7.0 +0.3 
QCX 
QC 全 塑料 高 压 阻 尼 点 火线 . 7.0 +0.3 
注 : 聚 握 乙烯 塑料 加 炭 黑 及 其 他 辅料 混 炼 塑料 经 注射 成 型 。 
表 1-6 高 压 点 火 导 线 结构 尺寸 ( 单位 : mm) 
| 线 芯 结构 
导线 外 径 代 号 
根 数 / 单 根 直径 阻尼 心 外 径 
a 
3 





(二 ) 电路 保护 装置 
所 谓 保 护 痛 置 就 是 指 汽车 电路 中 采用 的 易 燃 线 、 熔 上 断 硕 和 电路 断 电 大 等 。 
1. 艾 熔 线 
匈 燃 线 是 一 种 截面 积 一 定 ， 可 以 长 时 间 通 过 额定 电流 (30A、40A、60A 等 ) 的 合金 导 
线 ， 用 于 保护 汽车 总 体 电路 或 重要 电路 。 熔 丝 规 格 尝 用 颜色 来 区 别 ， 篆 见 规格 见 表 1-7 。 
表 1-7 汽车 用 熔 丝 的 规格 
颜色 连续 通电 电流 /A 。 | 5s 内 熔断 时 的 电流 /A 构成 lm 长 的 电阻 /9 


绿 0. 9 20 二 200 中 0.32 x7 上 股 0. 0325 

2. 熔断 器 

熔断 硕 俗 称 保险 硕 ， 在 电路 中 起 保护 作用 。 汽 车 稼 见 烷 断 硕 按 外 形 分 可 分 为 多 种 形式 ， 
如 图 1-7 所 示 。 通 党 将 很 多 炊 丝 组 合 在 一 起 安装 在 一 个 使 内 ， 在 外 膏 上 注 明 规格 。 美 国 、 大 


众 汽车 熔断 器 颜色 与 电流 的 关系 见 表 1-8、 表 1-9。 
表 1-8 美国 汽车 熔断 器 颜色 与 电流 的 对 应 关系 























熔断 天 外 元 的 颜色 电流 /AA 迷 断 天 外 元 的 颜色 电流 /A 
这 绿 色 1 榜 色 9 











灰色 红色 10 
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( 续 ) 
燃 断 峰 外 壳 的 颜色 电流 /A 燃 断 峰 外 壳 的 颜色 电流 /A 
紫色 2.5 黑色 14 
紫罗兰 色 3 蓝 色 15 
粉红 色 4 黄色 20 
茶 褐 色 5 白色 25 
金色 6 绿色 30 
柠 色 7.5 
表 1-9 大 众 汽车 熔断 器 颜色 与 电流 的 对 应 关系 
熔 断 器 塑料 外 过 的 颜色 电流 /A 熔 断 器 塑料 外 过 的 颜色 电流 /A 
黄色 5 白色 20 
红色 10 绿色 30 
蓝 色 15 


























绝缘 式 
fA 
去 ”10 0 
ma 
Wh fr 
| 人 | 由 
i 
sr 
熔断 郑 插 厂 式 


图 1-7 汽车 用 熔断 需 种 类 及 形式 
3. 电路 断 电 器 
电路 断 电 套用 于 平常 工作 时 容易 过 载 的 电路 ， 一 般 有 三 种 形式 ， 如 图 1-8 所 示 。 





侧 视图 侧 视 侧 视 图 侧 视图 
(外 形 ) (内 部 ) (外 形 ) (内 部 ) 
复位 按 馈 
弹 签 
30 A 
电流 定额 触 点 双 金 属 片 





a) b) 
图 1-8 电路 断 电 带 的 形式 
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侧 视 图 侧 视 图 
(外 形 ) (内 部 ) 
双 金 属 厂 
| | 
9) 


图 1-8 电路 断 电 融 的 形式 ( 续 ) 


(三 ) 继电器 

汽车 电路 中 使 用 操纵 开关 的 触 点 容量 很 小 ， 不 能 满足 百 接 控 制 工作 电流 较 大 的 用 电 设 备 
的 要 求 ， 因 此 采用 继 电 末 来 控制 用 电 设备 的 接 通 或 断 开 。 笛 用 的 小 型 通用 继 电 带 如 图 1-9 所 
示 。 一 般 来 讲 汽车 上 的 继 电 硕 有 很 多 种 ， 而 篆 用 的 继 电 天 类 型 及 工作 状态 见 表 1-10 ， 日 本 车 
系 第 见 继 电 右 外 形 及 端子 排列 见 表 1-11。 








标准 型 





a) 





87a 87a 
87a 
30 87 30 87830 87 30 
85 86 85 86 85 86 85 86 
b) 


图 1-9 常用 小 型 通用 继 电 带 电路 及 端子 布置 
a) 继 电 带 外 形 b) 标准 型 继电器 引 脚 排列 与 内 部 电路 
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表 1-10 


继电器 


动 断 (N.C) 


动 合 (N. 0) 继电器 
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(四 ) 叶 线 插 尖 与 导线 插 接 从 

1. 导线 插头 

汽车 早期 使 用 的 导线 插头 为 孔 眼 式 和 又 形 头 ， 如 图 1-10 所 示 。 

2. 隆 线 插 接 器 

导线 插 接 需 是 汽车 电路 中 人 简单 但 不 可 缺少 的 部 件 ， 目 前 大 量 使 用 的 插 接 式 插 接 硕 ， 使 用 
方便 ， 连 接 可 笔 ， 尤 其 适用 于 大 量 线束 的 连接 。 搬 接 硕 的 种 类 很 多 ， 可 供 几 条 到 数 十 条 导线 
使 用 。 图 1-11 所 示 为 几 种 搬 接 需 的 形式 ， 有 长 方 体 、 多 边 体 等 不 同形 状 。 

插 接 融 由 插座 和 插头 、 导 线 插 头 和 塑料 外 元 组 成 。 却 上 有 一 个 或 多 个 孔 位 ， 用 以 放置 导 
线 搬 头 ， 在 导线 插头 上 市 有 倒 刺 ， 当 般 入 塑料 元 后 目 动 锁 止 ， 在 塑料 元 上 也 有 锁 止 机 构 ， 当 
插头 和 插座 接合 后 目 动 锁 止 ， 防 止 脐 开 。 

















线 的 凹 入 式 插头 






压 接 导 


快速 插头 zz 
2 


2 线 缆 焊 接 在 插头 上 
> 


插 塞 


-> 


图 1-10 ”汽车 导线 插头 
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图 1-11 几 种 择 接 硕 的 形式 
a) 14 线 插 接 器 _b) 6 线 插 接 器 ce) 12 线 圆 形 插座 d) 片 状 导线 插头 插座 焊 片 
e) 前 照 灯 插 座 f) 仪表 灯 插 座 
3. 插 接 器 的 拆 装 方法 
插 接 需 连接 时 如 图 1-12a 所 示 ， 应 把 插 接 各 的 导向 权重 闭 在 一 起 ， 使 插 尖 和 插 孔 对 准 ， 
然后 平行 插入 即 可 十 分 牢固 地 连接 在 一 起 。 例 如 ，A 线 的 插 孔 册 与 a 线 的 插头 (D' 是 相配 合 
的 ， 其 余 以 此 类 推 。 
要 拆 开 插 接 需 时 ， 首 先 要 解除 闭锁 ， 然 后 把 择 接 需 拉 开 ， 不 允许 在 未 解除 闭锁 的 情况 下 
用 态 拉 导线 ， 这 样 会 损坏 闭锁 装置 或 连接 导线 如 图 1-12b 所 示 。 有 些 搬 接 需 用 钢丝 扣 锁 止 ， 
取 下 钢丝 扣 后 才能 将 插 接 融 拔 开 。 


插座 -一 插头 




















ST 已 


[oe © 






图 1-12 号 线 插 接 胡 的 疙 拆 方 法 
a) 插 接 表 的 连接 方法 b) 解除 插 接 天 闭锁 方法 c) 导线 端子 取出 方法 
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在 插 接 带 端 子 有 接触 不 展 或 断 线 故障 时 ， 可 将 搬 接 融 分 解 ， 用 小 旋 具 或 专用 工具 ( 专 
用 工具 可 用 便 钢 丝 弯 曲 磨 制 ) 从 碗 体 中 取出 导线 及 端子 ， 进 行 修理 或 更 换 ， 如 图 1-12e 
所 示 。 

汽车 线 缆 插 接 融 的 拆 炙 方法 如 图 1-13 所 示 ， 插 接 需 与 欣 制 单元 的 连接 与 拆 番 方法 如 图 
1-14 所 示 。 








< 





图 1-13 ”汽车 线 级 搬 接 融 的 拆 芭 方法 
1 一 锁 紧 插 接 器 的 锁 栓 ”2 一 拔 下 定位 杆 把 线 缆 固 紧 








图 1-14 ” 插 接 带 与 控制 单元 的 连接 与 拆 旬 方法 
1 一 电子 控制 单元 2 一 插销 把 插 接 器 锁 紧 
在 控制 器 件 上 
了 导线 择 接 郑 各 汽车 设计 略 有 差异 ， 北 乐 现代 伊兰特 汽车 的 导线 择 接 天 的 型 号 和 器 于 的 有 具 
体位 置 ， 见 表 1-12， 插 接 融 的 形状 见 表 1-13 。 
表 1-12 ”北京 现代 伊兰特 汽车 导线 插 接 器 的 型 号 和 端子 位 置 





| | 
三 二 的 





6|7|18|9|10 
LL__ | 


KET-09011-04F-W KET-09011-10M-W KUM-AR-04F-W KET-09011-10F-W 
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KET-09011-08M-W 


注意 事项 








实际 导线 插 接 器 这 里 不 是 说 明 导 线 择 接 天 外 元 形状 ， 而 是 说 明 
辨别 公 导线 插 接 器 和 母 导 线 插 接 器 上 的 端子 排列 
方法 。 

某 些 导 线 插 接 天 端子 不 使 用 这 种 表示 方法 ， 有 具 

维修 手册 中 的 导线 体 情况 请 参照 导线 插 接 器 形状 图 

搬 接 器 端子 位 置 





北京 现代 伊兰特 汽车 导线 插 接 需 各 端子 顺序 见 表 1-14， 其 说 明 如 图 1-15 所 示 。 
表 1-14 ”北京 现代 伊兰特 汽车 插 接 器 端子 顺序 


端子 顺序 注意 事项 





母 导线 搬 接 融 从 右上 侧 开始 往 左下 侧 的 顺序 读 号 码 
公 导 线 搬 接 融 从 左上 侧 开始 往 右 下 侧 的 顺序 读 号 码 








KET-09011-04F-W 





a b C d ce 





图 1-15 北京 现代 伊兰特 汽车 导线 搬 接 天 说 明 
a 一 导线 搬 接 名 制造 公司 b 一 端子 系列 号 
c 一 导线 插 接 冀 端 子 数量 d 一 导线 搬 接 名 区 分 
e 一 导线 搬 接 融 颜 色 缩写 ， 母 导线 搬 接 春 : 下 
公 导 线 搬 接 带 : W 
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(五 ) 印 制 电路 板 

印 制 电路 板 (PCB) 可 以 管 代 各 元 货 件 间 的 导线 ， 避 免 导 线 之 间 发 生 短 路 ， 绷 小 了 电路 
装置 的 体积 ， 提 高 了 可 徘 性 ， 刊 水 偶 印 制 电 路 板 如 网 1-16 所 示 。 印 制 电路 板 是 特别 适用 于 
仪表 板 和 电子 控制 净 置 的 部 件 。 





图 1-16 刊 水 融 印 制 电路 板 


CS SR 年 川 开关 
不 同 国家 生产 制造 的 汽车 ， 采 用 了 各 种 不 同 的 开关 。 
1. 开关 闭合 (ON) 和 断 开 (OFF) 状态 识别 
在 平 第 情况 下 ， 处 于 断 开 状态 的 开关 称 为 第 开 开 关 (N . 0 开关 ) ， 处 于 闭合 状态 的 开 
关 称 为 津 闭 开关 (N.C 开关 )。 当 稍 开 开关 动作 时 ， 电 路 接 通 ; 而 第 闭 开 关 动 作 时 ， 电 路 
汤 开 ， 见 表 1-15 。 
表 1-15 汽车 开关 工作 状态 


名 称 常 开 (N . 0) 开关 常 闭 (N . C) 开关 

可 动 部 分 为 白色 可 动 部 分 为 黑色 

图 形 符号 >— 4D — 
触 点 为 圆 图 触 点 为 黑色 





工作 状态 
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2. 开关 工作 状态 识别 

如 图 1-17 所 示 ， 以 点 火 开关 为 例 ， 介 绍 开 关 和 电路 的 识别 方法 ， 电 路 图 中 的 ACC 接 录 
放 机 等 附属 电路 ，IG, 接点 火 继电器 和 调节 顺 的 正 接线 柱 ，IG, 接点 火线 圈 的 正 接线 柱 ，ST 
接 起 动 继电器 





图 1-17 汽车 点 火 开关 接线 及 工作 状态 
a) ACC 时 b) ON 时 c) 起 动 时 
点 火 开关 的 功能 主要 有 锁 住 转 问 盘 转 轴 (LOCK 档 )， 接 通 仪 表 指 示 灯 (ON 或 IC 





档 )， 起 动 发 动机 (ST 或 START 档 ) ， 给 附件 供电 ， 发 动机 预 热 (HEAT 档 )。 其 中 起 动 、 

预 热 档 工作 时 消耗 电流 很 大 ， 开 关 不 宜 接 通过 久 ， 所 以 这 两 个 档 位 在 操作 时 必须 用 手 克服 弹 

先 力 ， 扳 住 钥 匙 ， 一 松手 就 弹 回 点 火 档 ， 不 能 自行 定位 ;其 他 各 档 位 均 可 自行 定位 。 有 些 车 

辆 的 点 火 开关 在 发 动机 工作 时 具有 防止 误 起 动 功能 (如 捷达 、 桑 塔 纳 、 奥 迪 等 轿车 )。 
常见 几 种 车 型 点 火 开 关 档 位 与 接线 柱 对 应 关系 见 表 1-16。 
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表 1-16 常见 几 种 车 型 点 火 开关 档 位 与 接线 柱 关 系 


接 线 柱 标 志 


太 火 
dW 
YY 


仪表 
指示 灯 





一 
0 过 


型 日 产 、 | 解放 有 Bl B2B3|A |I1I13|C IRIR2 日 产 
村 型 平田 1092 | 跃进 | 富康 | 依维柯 
STI1 


rm ne ee 


| ot 
| 


预 热 HEAT 
0 


3. 开关 和 插 接 器 的 连接 方法 
下 面 以 风 忆 开关 为 例 介 绍 开关 和 插 接 需 的 连接 方法 。 如 网 1-18 所 示 ， 插 接 需 插头 的 端 
子 1~6 分 别 与 开关 的 端子 1 ~6 用 导线 连接 。 风 局 处 于 不 同 状态 时 的 通 断 关系 见 表 1-17 。 
表 1-17 汽车 风扇 开关 处 于 不 同 状态 时 的 通 断 关系 





















开关 操作 位 置 开关 内 部 触 点 (插头) 电路 接线 (插座) 
OFF 不 导 通 不 导 通 
L 1 -2 -3 导 通 933 -763 -567 导 通 ( 黑 - 黑 日 -青绿 寻 通 ) 
ML 1 -2 -4 导 通 933 -763 -566 导 通 ( 黑 -黑白 - 青 黄 导 通 ) 
MH 1 -2 -5 导 通 933 -763 -565 导 通 ( 黑 - 黑 日 - 青 黑 导 通 ) 
HI 1 -2 -6 导 通 933 -763 -562 导 通 ( 黑 - 转 日 -青白 导 通 ) 
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A 
加 
一 | | | 
zl 时 


下 可 


下 了 湘 涡 


下 酒 
Rm 





图 1-18 汽车 风 忆 开关 与 捅 接骨 的 连接 方法 


4. 开关 应 用 举例 
不 同形 式 的 开关 基本 原理 都 是 相同 的 ， 下 面 以 灯光 开关 为 例 介 绍 其 结构 和 电路 连接 方 
法 。 图 1-19 所 示 为 汽车 灯光 开关 结构 ， 图 1-20 所 示 为 汽车 灯光 开关 的 接线 方法 。 
a 
即 生 厅 ) 减 光 器 / 亮 灯 。。C( 变 光 ) 
= 
动 | 示 宽 灯 / 尾 灯 / 仪 表 照 明灯 人 

















ST 
( 变 光 开 关 ) 下 













pg \ A( 主 灯 ) FA 
Ne” 4 本 国生 5 了 2 
而 四 所 ( 主 生 )4) 入 示 宽 灯 、 前 照 灯 co 一 站 玫 
电源 (3)、 (2) 仪 表 照 明灯 
前 照 灯 (5) b) 
a) 


图 1-19 ”汽车 灯光 开关 的 结构 


左 侧 前 照 为 
组 合 灯 
前 照 灯 
右 侧 前 照 灯 
图 1-20 ”汽车 灯光 开关 的 接线 方法 
= 一 变 光 开关 二 人 让 
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三 、 汽 车 电路 的 特点 

纵 观 国内 外 生产 的 轿车 和 汽车 的 《使 用 说 明 书 》 或 《维修 手册 》， 其 中 不 少 内 容 是 关于 
汽车 电路 图 和 电气 设备 故障 检测 诊断 图 的 。 而 各 汽车 制造 厂家 提供 的 相关 技术 资料 ， 所 采用 
的 术语 、 图 形 符 号、 电气 设备 的 布线 以 及 各 部 件 的 连接 线路 差异 较 大 。 电 气 线路 虽然 十 分 复 
如 ,但 线路 的 布置 连接 又 都 具有 许多 共同 的 规律 和 特点 ， 掌 握 这 些 规律 和 特点 ， 即 学 会 识 读 
电路 图 ， 可 为 芍 驶 维修 使 用 车 辆 提供 极 大 方便 。 汽 车 电路 图 一 般 都 遵循 以 下 规律 和 特点 ，. 

(一 ) 低压 直流 

汽车 电源 到 各 用 电 设 备 的 距离 通常 不 超过 10m， 控 制 各 用 电 设 备 的 开关 常 采 用 小 电流 控 
制 的 继电器 ， 线 路 输电 能 耗 极 小 ， 所 以 从 简化 结构 和 保证 安全 方面 考虑 ， 汽 车 电气 设备 的 电 
压 可 以 设计 得 低 些 。 目 前 ,汽车 电 系 的 额定 电压 有 12V 和 24V 两 种 。 汽 油 机 普遍 采用 12V 
电源 ， 柴 油 车 多 采用 24V 电源 (由 两 个 12V 蓄电池 串联 而 成 )。 汽 车 运行 中 的 电压 ,一 般 
12V 系统 为 14V，24V 系统 的 为 28V，。 

现代 汽车 发 动机 是 靠 电 动机 起 动 的 ， 直 流 串 励 式 电动 机 必须 由 蓄电池 供给 和 直流电， 而 辐 
蕾 电池 充电 又 必须 用 直流 电源 ， 所 以 汽车 电 系 都 按 直 流 电 设 计 的 。 汽 车 上 使 用 的 硅 整 流 交 流 
发 电机 经 整流 后 输出 的 也 是 直流 电 。 

(二 ) 单线 并 联 

所 谓 单线 就 是 电源 到 用 电 设 备 只 用 一 根 导 线 连 接 ， 而 用 金属 机 件 (车 体 ) 作为 另 一 根 
公共 回路 线 的 连接 方式 ， 单 线 连接 是 汽车 电路 的 特点 之 一 。 汽 车 上 所 有 电气 设备 的 正极 均 用 
导线 相互 连接 (俗称 火线 )， 所 有 的 负极 则 分 别 与 机 体 或 车 架 金 属 部 分 连接 ， 俗 称 接地 采用 
单线 制 ， 可 以 达到 简化 线路 ， 节 约 导 线 ， 便 于 安装 和 检查 诊断 故障 的 目的 。 

“单线 并 联 ” 中 的 并 联 ， 是 指 汽 车 电气 设备 与 电源 必须 形成 并 联 连 接 ， 即 汽车 上 的 两 个 
电源 之 间 及 所 有 用 电 设 备 之 间 ， 都 是 正极 接 正 极 ， 负 极 接 负极 ， 构 成 一 个 直流 并 联 电 路 。 这 
是 由 于 蓄电池 、 发 电机 和 用 电 设 备 的 标准 电压 都 是 一 致 的 。 每 个 用 电 设 备 都 由 串联 在 支 路 中 
的 专用 开关 控制 ， 使 之 既 能 满足 蓄电池 的 工作 要 求 ， 发 挥 两 个 电源 的 优越 性 ， 又 能 起 动 或 停 
用 任何 一 个 用 电 设 备 ， 从 而 保证 每 个 用 电器 的 正常 有 序 工作 而 互 不 干扰 ， 并 限制 电路 故障 的 
范围 ， 也 便于 电气 设备 的 拆 逆 与 维护 。 

在 汽车 电路 中 ， 为 了 保证 工作 的 可 靠 性 和 灵敏 度 ， 仍 有 少数 电气 设备 与 某 一 电路 是 串联 
连接 的 ， 如 电流 表 与 电源 电路 串联 ; 闪光 硕 串 接 在 转 辐 灯 电 路 中 ; 电源 稳 压 需 串 接 于 油 压 表 
和 汽油 表 电 路 中 。 此 外 ， 还 有 个 别 电气 设备 连接 中 仍然 采用 双 线 制 连接 方式 ， 如 发 电机 与 调 
节 需 之 间 的 连接 、 双 线 电 喇叭 和 双 线 电热 塞 等 的 连接 。 

(三 ) 负极 接地 

汽车 采用 单线 制 后 ， 著 电池 的 负极 必须 同 发 动机 或 底盘 车 钠 等 金属 构件 连接 (接地 ) 。 
我 国 机械 工 业 部 颁发 的 标准 中 明确 规定 : 蓄电池 、 发 电机 必须 负极 接地 。 

现今 世界 各 国生 产 的 汽车 也 大 多 采用 了 负极 接地 ， 这 是 因为 采用 负极 接地 后 ， 因 电化 学 
作用 对 汽车 的 车 架 、 和 车 映 均 不 易 锈 蚀 ， 而 且 汽 车 的 电器 工作 对 汽车 上 无 线 电 设备 的 干扰 也 较 
正极 接地 小 得 多 ， 也 有 利于 火花 塞 的 点 火 。 

(四 ) 两 个 电源 并 联 

汽车 上 闻 有 两 个 电源 ， 即 著 电 池 和 发 电机 ， 其 功用 是 能 单独 癌 外 供电 ， 当 发 电机 不 工作 
时 ,由 蓄电池 回 外 供电 ; 当 发 电机 正常 工作 时 ， 由 发 电机 回 外 供电 ， 并 将 多 余 的 电 输 入 蓄 电 
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池 (充电 ) ， 因 此 两 个 电源 是 并 联 的 。 

(五 ) 电路 装 设 安全 保险 装置 

现代 各 类 汽车 在 电路 上 都 装 有 安全 保险 装置 、 电 源 总 开关 等 ， 以 防止 因 电 路 短路 而 烧 坏 
线束 和 用 电 设备 或 引发 火灾 。 

(六 ) 汽车 电路 由 各 独立 电 系 组 成 

1) 电源 电路 由 蓄电池 、 发 电机 、 调 节 器 及 工作 状况 指示 装置 (电流 表 、 充 电 指 示 灯 ) 
等 组 成 。 

2) 起 动 电路 由 起 动机 、 起 动 继电器 、 起 动 开 关 及 起 动 保护 装置 组 成 。 

3) 点 火电 路 由 点 火线 轿 、 分 电 硕 、 上 点火 控制 闫 、 火 花 桔 、 点 火 开 关 等 组 成 。 此 外 ， 和 采 
用 由 发 动机 控制 单元 进行 点 火 控制 时 ， 可 以 不 使 用 分 电 协 。 

4) 仪表 电路 由 仪表 、 传 感 硕 、 各 种 报警 指示 灯 及 控制 锅 组 成 。 

5) 照明 与 灯光 信号 装置 电路 由 前 照 灯 、 雾 灯 、 示 廓 灯 、 转 向 灯 、 制 劲 灯 、 倒 车 灯 等 及 
其 控制 继电器 和 开关 组 成 。 

(七 ) 汽车 电路 图 的 一 般 画 法 

图 的 左边 一 般 代表 着 和 车辆 的 前 部 ， 右 边 则 代表 痢 车 辆 的 尾部 。 同 时 ， 图 中 的 电气 设备 大 
多 以 实物 轮廓 的 示意 形象 图 形 表示 ， 给 读者 以 真实 感 ， 对 那些 实际 安装 时 线路 走向 相同 的 导 
线 尽 可 能 夯 在 一 起 。 

( 八 ) 汽车 导线 线束 

为 了 使 全 车 导线 不 零乱 ， 以 便 安 装 和 保护 导线 绝缘 性 ， 将 导线 做 成 线束 ， 一 辆 汽车 可 以 
有 多 个 线束 。 

( 九 ) 汽车 电路 回路 

它 是 一 个 最 基本 、 最 重要 ， 也 是 最 简单 的 电路 ， 任 何 一 个 完整 的 电路 都 是 由 电源 、 用 电 
设备 、 开 关 、 导 线 等 组 成 的 。 一 个 用 电 设 备 要 想 正 常 工 作 ， 总 是 要 得 到 电能 ( 源 ) 。 对 于 直 
流 电路 而 言 ， 电 流 总 是 要 从 电源 的 正极 出 发 ， 通 过 导线 经 燃 丝 、 开 关 到 达 用 电 设 备 ， 再 经 导 
线 接地 (接地) 回 到 同一 电源 的 负极 。 在 此 过 程 中 ， 只 要 有 一 个 环节 出 现 错 误 ， 此 电路 就 
不 会 工作 或 失效 。 

(十 ) 汽车 导线 颜色 和 编码 

为 了 便于 区 别 各 线路 的 连接 ， 汽 车 所 有 低压 导线 ， 必 须 选 用 不 同 颜色 的 单 色 或 双色 线 ， 
并 在 每 根 导 线 端 头 上 编号 ， 编 扎 由 生产 三 家 统一 编 定 。 
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一 、 汽 车 电路 图 的 分 类 

汽车 电路 图 主要 用 于 表达 各 电气 系统 的 工作 原理 及 电 带 间 的 连接 关系 ， 同 时 还 标示 出 各 
电 硕 、 线 束 等 在 车 上 的 具体 位 置 ， 尽 管 不 同 广 家 车 型 的 电路 图 设计 风格 各 异 ， 但 归纳 起 来 汽 
车 电路 图 主要 有 : 电路 原理 网 、 电 气 线路 图 、 电 路 线束 图 和 电路 电 带 定位 图 。 

(一 ) 电路 原理 图 

汽车 电路 原理 图 注重 表达 各 电气 系统 电路 的 工作 原理 ， 它 既 可 以 是 整 车 电路 原理 ， 也 可 
以 是 各 系统 的 电路 原理 网 ， 图 1-21 所 示 为 起 动 系统 电路 原理 。 尺 省 各 汽车 制造 集团 的 厂家 
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的 表达 方式 不 一 ， 但 一 般 痢 具备 如 下 的 特点 : 

1) 在 大 多 数 图 中 ， 电 源 线 在 图 上 方 ， 接 地 线 在 图 下 方 ， 电 流 方 回 目 上 而 下 。 这 样 电路 
较 少 迁 回 曲折 ,电路 图 中 电 带 串 、 并 联 关 系 十 分 清楚 ， 电 路 图 易于 识 读 。 

2) 通过 电 带 符 写 表达 各 电 带 。 一 般 通 过 这 些 符 写 可 了 解 该 电 带 的 基本 结构 和 作用 。 

3) 电路 原理 图 中 所 有 开关 及 用 电 帮 均 处 于 不 工作 的 状态 ， 如 点 火 开关 是 断 开 的 、 发 动 
机 不 工作 、 和 车 灯 关 闭 等 。 

4) 各 电 融 不 再 按 电 大 在 车 上 的 安 净 位 置 布 局 ， 而 是 依据 工作 原理 ， 在 图 中 合理 布局 ， 
使 各 系统 处 于 相对 独立 的 位 置 ， 从 而 易于 对 各 用 电 设 备 进行 单独 的 电路 分 析 。 

5) 各 电 禹 劳 边 通常 标注 有 电表 名 称 及 代码 〈 如 控制 部 件 、 继 电 带 、 过 载 保 护 融 件 、 用 
电 融 、 区 接点 及 接地 点 等 ) 。 
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图 1-21 汽车 起 动 系统 电路 原理 
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6) 导线 一 般 标 注 有 颜色 和 规格 代码 ， 有 的 车 型 还 标注 有 该 导线 所 属 电 器 系统 的 代码 。 
根据 以 上 标注 ， 易 于 对 照 定 位 图 找到 该 电器 或 导线 在 车 上 的 位 置 。 

如 果 在 电路 原理 图 中 不 标注 出 上 述 第 5) 条 中 的 各 代码 ， 则 称 为 电路 原理 简 图 。 

总 之 ， 电 路 原理 图 是 分 析 电 气 系统 工作 原理 以 及 维修 电气 系统 的 最 基本 、 最 实用 的 
资料 。 

(二 ) 电气 线路 图 

汽车 电气 线路 图 用 于 表达 电 系 线路 的 实际 连接 关系 和 线路 分 布 情 况 ， 有 线路 分 布 图 和 接 
线 图 两 种 形式 。 

1. 线路 分 布 图 

线路 分 布 岁 可 表达 汽车 电 融 的 大 致 位 置 和 线路 的 连接 情况 ， 图 1-22 所 示 为 NISSAN (日 
产 ) 凡 油 载 抽 车 起 动 和 充电 系统 电气 线路 图 。 这 种 线路 图 的 优点 是 可 以 从 图 中 了 解 汽 车 电 
系 各 电 顺 的 大 致 位 置 和 线路 的 实际 走 回 及 连接 情况 。 线 路 分 布 图 的 缺点 是 线路 密集 ， 且 纵横 
交错 ， 线 路 故障 排查 和 电路 原理 分 析 比 较 复 杂 。 现 代 轿 车 用 电 设 备 和 控制 系统 很 多 ， 采 用 线 
路 图 表示 全 车 电气 系统 就 显得 更 加 复杂 化 ， 因 此 ， 现 代 汽 车 全 车 电气 系统 用 线路 图 表示 的 
较 少 。 








































































































































































































图 1-22 NISSAN (日 产 ) 柴油 载 货 汽车 起 动 和 充电 系统 线路 图 
1 一 电流 表 ”2 一 起 动 开 关 3 一 起 动 开 关 位 置 4 一 预 热 指示 灯 5 一 磁场 继电器 
6 一 电压 调和 天 7 一 硅 整 流 交 流 发 电机 8 一 著 电 池 ”9 一 著 电 池 开 关 
10 一 空气 预 热 器 “11 一 起 动机 ”12 一 起 动 开 关 13 一 电磁 预 热 开关 
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2. 接线 图 

接线 图 表示 了 各 电 需 与 电源 之 间 的 实际 连接 关系 ， 但 各 电 郑 的 位 置 和 线路 的 分 布 等 则 都 
作 了 简化 ， 图 1-23 所 示 为 大 众 奥迪 轿车 发 动机 控制 单元 电路 原理 接线 图 。 

接线 图 通常 被 用 作 汽 车 电路 原理 图 使 用 ,但 分 析 电 路 原理 不 如 原理 图 简单 明了 。 接 线 图 
主要 优点 是 对 故障 排查 的 帮助 要 比 原理 图 的 作用 大 得 多 ， 比 线路 分 布 图 则 要 简明 得 多 。 因 
此 ， 现 代 汽 车 电路 图 中 接线 图 应 用 较为 广 沁 。 
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| 2 | 
继 电 咒 位 置 编写 $2” 熔 丝 代 写 “S5” 
表示 该 继电器 定位 于 继 电 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 / 表示 在 熔 丝 座 第 5 号 
器 板 上 2 号 位 置 位 ， 额 定 电流 为 10A 
中 央 线 路 板 上 插头 
私 全 “61 表明 站 时 组 a 连接 代号 表示 多 针 或 音 


针 插 头 连接 及 导线 位 置 。 
“D13” 表 示 该 导线 在 中 央 
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内 : 

电路 代码 61 的 导线 是 同一 
条 导线 ( 见 电路 代码 61 处 导 
线 的 方 框 内 数字 是 本 线路 



































的 电路 代码 6D) el 
接线 疹子 代号 。 
/ “80/3”* 表 示 电 器 元 件 
箭头 表示 该 Tsta 上 接线 插 针 数 为 80,“3” 
电器 元 件 续 接 上 为 插 针 位 置 代码 ( 可 
一 页 电路 图 0 
Jg 紫 / 蓝 
吕 线 底 人 是 众多 于 | 1 上 在 电 册 卫 记 本 从 
HE A ZT /让 四 加 口 口 -EL 
0 | 1 9， » a A 人 
面积 为 2.5mm es N30 N31 N32 | 33 
ws 元 器 件 符号 
| 红 / 紫 红 / 紫 红 / 紫 红 / 紫 参见 
_ 附 加 熔 丝 代 | ee 1 1 0 
号 。“S123” 表 示 红 / 药 
让 中央 皮 路 苓 下 0 0G 内 部 连接 ( 细 实 
第 123 与 炊 丝 ,10A a 线 ) 该 连接 不 用 导线 
插头 插 接 器 1 而 是 表示 元 件 的 内 部 
<T8a/6” 表 示 8 针 电路 或 线束 交接 部 
和 Tsa16 本 
| 子 慰 表示 区 四 首 
人 的 /人 
E 小 器] 一 
人 一 一 ”部 连接 相连 
于 哪个 线束 内 59 60 61 02 03 64 65 66 6067 68 69 70 21 
接地 点 代号 在 AN -电路 代码 ， 
电路 图 下 方 可 会 到 用 以 标志 电路 图 
A . 中 线路 定位 
位 


图 1-23 大 众 奥 迪 轿 车 发 动机 控制 单元 电路 原理 接线 图 
1 一 接地 点 ， 在 发 动机 控制 单元 劳 的 车 身上 ”A2 一 正极 接线 ， 在 发 动机 线束 内 
T8a 一 发 动机 线束 与 发 动机 右 线 束 插 涉 连接 ，8 端子 ， 在 发 动机 中 间 文 架 上 
C2 一 在 发 动机 右 线束 内 ”S123 一 喷 油 器 、 空 气 计 量 计 、AKF 阀 、 氧 传感器 加 热 元 件 熔 丝 
N30 一 第 一 氏 喷 油 器 ”N31 一 第 二 饶 喷 油 器 ”N32 一 第 三 饶 喷 油 器 ”N33 一 第 四 和 饶 喷 油 器 
T80 一 发 动机 线束 ， 发 动机 右 线 束 与 发 动机 控制 单元 插头 连接 ，80 端子 ， 在 发 动机 控制 单元 上 
]220 一 Motronic 发 动机 控制 单元 ”S5 一 燃油 双 熔 丝 
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(三 ) 电路 线束 图 

汽车 电路 线束 图 用 于 表示 汽车 电路 线束 和 电 融 的 具体 布置 。 根 据 所 表示 的 侧重 点 的 不 
同 ， 电 路 线束 图 一 般 可 分 为 线束 结构 图 、 布 线 图 等 。 

1. 线束 结构 图 

线束 结构 图 用 于 表示 汽车 电路 线束 的 结构 ， 图 1-24 所 示 为 长 安 SC1020 AB10D 微型 载 货 
电 顺 汽 车 线束 布局 图 。 
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电 喷 诊 断 插座 口 














A 名 1 气压 由 温 竹 : 感 
品 2 缸 喷 油 器 [] 和合 速 调节 器 


中 3 仙 喷 油 器 





























上 节气 门 位 置 传感器 
ECU 熔 断 器 中 4 缸 喷 油 器 
a 局 中 驻 车 制 动 开关 
J 发 动机 束 间 中 稚 尔 传感器 安全 带 报警 开关 
D 爆燃 传感器 
ac D 冷却 液 温度 传感器 
匈 熔 线 bo 氧 传感器 品 局 底盘 接地 点 
蓄电池 正极 @= 
D 点 火线 圈 
起 动机 全 局 D 倒车 灯 开关 
吕 燃油 箱 
牌照 灯 时 


左 后 组 合 灯 口 








DD 右 后 组 合 灯 








图 1-24 长 安 SC1020 AB10D 微型 载 货 电 喷 汽车 线束 布局 图 

2. 布线 图 

电路 布线 图 用 于 表达 某 个 电路 系统 的 线束 及 所 连接 电气 部 件 的 分 布 情况 ， 如 图 1-25 
所 示 。 

(四 ) 电路 电 硕 定位 网 

电路 电 希 定位 图 用 于 表达 一 条 或 儿 条 电路 线束 的 走向 、 连 接点 及 电 硕 固定 等 信息 。 图 
1-26 所 示 为 克 汪 斯 勒 发 动机 前 部 电 融 定位 图 ， 该 图 表示 了 该 发 动机 电路 电 关 的 定位 情况 。 

汽车 电路 布线 图 和 线束 定位 网 直观 、 清 晰 地 反映 了 汽车 电路 线束 的 布置 和 线束 所 连接 善 
件 的 具体 位 置 。 该 种 图 一 般 采 用 绘制 的 立体 图 或 实物 照片 的 形式 ， 立 体感 强 ， 给 查找 汽车 电 
融和 电路 故障 提供 了 方便 ， 因 此 有 很 高 的 实用 价值 。 
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线束 符号 
ZZ2222722777 车 后 部 线束 仪表 板 与 车 后 部 线束 插 接 器 


za 车 门 线束 








sss 车 内 灯 线束 








接线 盒 车 前 与 车 后 线束 插 接 器 
图 1-25 汽车 电路 布线 图 


进 气 收 管 绝对 


冷却 液 温度 
传感器 







分 电 妖 


机 油 压 力 
开关 /信和 号 


关 / 信 号 
发 送 回 


冷却 液 温度 


人 SELL 7 作 
送 器 (温度 计 ) 


空调 (A/O) 压 缩 
机 插 接 器 


空调 (A/O 〇 压缩 机 
图 1-26 “克莱斯勒 发 动机 前 部 电路 电 需 定位 图 








第 一 重 


二 、 汽 车 电路 图 中 的 图 形 符号 


汽车 电路 图 的 特征 








汽车 电路 图 是 利用 图 形 符 写 和 文字 符号 ， 表 达 
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汽车 电路 结构 、 连 接 关 系 和 工作 原理 ， 而 


不 考虑 线路 、 电 带 实 际 安 疙 定位 的 一 种 简 图 。 为 满足 电路 具有 通用 性 ， 便 于 进行 搁 术 交流 ， 
汽车 电路 图 采用 的 图 形 符 号 和 文学 符号 痢 具 有 统一 的 国家 标准 和 国际 标准 。 要 读 异 电路 图 ， 








必须 了 解构 成 汽车 电路 图 的 图 形 符 号 和 文字 符号 的 含义 、 标 注 原则 和 使 用 方法 。 


(一 ) 汽车 电路 图 第 用 的 图 形 符号 





图 形 符号 是 用 于 电气 图 或 其 他 技术 文件 中 表示 项 目 或 基本 概念 的 一 种 图 形 、 标 记 或 字 
符 ， 是 电气 技术 领域 中 的 单元 工程 语言 。 因 此 ， 为 了 读 懂 汽车 电路 图 ， 一 定 要 熟练 地 掌握 和 











运用 它 。 我 国 使 用 的 图 形 符号 可 分 为 7 


类 ， 分别 是 : 限定 符号 、 导 线 、 病 子 和 导线 的 连接 符 


号 ; 触 点 与 开关 符号 ; 电 需 元 秀 件 符号 ; 传 感 紫 从 号 ; 仪表 符号 ; 电 侣 设备 从 号 ， 风 表 
























































1-18 ~ 表 1-22。 
虽然 其 他 各 国 汽车 厂商 还 采用 了 一 些 具 有 特定 含义 的 图 形 符号 或 文字 符号 ， 本 书 将 在 相 
关 章 节 读 识 图 时 予以 介绍 。 
表 1-18 ”限定 符号 、 导 线 的 连接 名 称 及 图 形 符号 
名 称 图 形 符号 名 称 图 形 图 形 符号 名 称 ”图形 符号 
直流 一 正极 十 磁场 F 磁场 二 
由 ye 
交 直 流 a 性 点 N ( 接 机 座 ) 于 
接点 ;区 交流 发 
端子 Ee 电机 输 
出 接线 柱 
可 拆 印 的 
上 pb 插座 的 
洋子 —( 多 极 插 
| -一 
导线 的 交 插头 和 要 接 通 的 
又 连接 Eee as 连接 片 恒基 导线 | 一 和 
表 1-19 触 点 与 开关 的 名 称 及 图 形 符号 
名 称 图 开 名 称 图 形 符号 
动 合 (党 
开 ) 触 点 一 般 机 械 操 作 制 动 压力 控制 | [BE------- 
动 断 (党 
闭 ) 触 点 
钥匙 操作 液 位 控制 a 
先 断后 合 的 触 点 \ 
ee yA 
中 间断 开 的 液 位 控制 开关 人 凸轮 控制 (> oe 
双向 触 点 | , 
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( 续 ) 
包 称 名 称 图 形 符号 
pe 
双 动 全 触 乓 机 油 滤 清 器 | 
警报 开关 \ 
双 动 断 触 点 
手动 开关 的 | i 
定位 ( 非 自 动 一 役 符号 \ 
复位 ) 开关 
党 
按钮 (不 闭锁 ) 旋转 多 档 0 
开关 位 置 // 
能 定位 的 按钮 
一 推拉 多 档 We 
拉 拔 开关 开关 位 置 1 
(不 闭锁 ) 
旋转 、 旋 钮 开关 
(闭锁 ) 
钥匙 开关 012 
热 继 电器 触 点 sd4A 
(全 部 定位 ) AYY 
单 动 断 双 动 合 触 点 
双 动 断 单 动 合 触 点 
热 执行 器 操作 多 档 开 关 ， 拟 
- 火 、 起 动 开关 
一 般 情 况 下 瞬时 位 置 为 2 | 1 yi 
手动 控制 能 自动 返回 到 1 Ni 
( 即 2 档 不 
ee 温度 控制 能 定位 ) 
旋转 操作 
压力 控制 方 流 阀 开关 


推动 操作 
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表 1-20 电器 元 器 件 名 称 及 图 形 符号 
名 称 图 形 符号 名 称 | ”图 形 符号 
A 
电阻 器 -| 
ee | pa 
上 纸 组 
电磁 铁 
可 变 电 阻 器 人 a 
晶体 管 
不 敏 电阻 器 2 - 
两 个 绕组 
电磁 铁 
热 敏 电阻 器 [74-- 
滑 线 式 没 各 、 
ee EO 不 同方 向 _ 
变 阻 右 Os 
市 位 心 的 绕组 电 
感 司 、 
分 路 器 ( 电感 融 磁铁 | DT 
分 流 或 分 
压 插头 的 
电阻 器 ) 

触 点 常 开 | 
滑动 触 点 的 继电器 
电位 器 
仪表 照明 
调 光 电阻 

触 点 常 闭 

的 继电器 
光敏 电阻 体 闸 流 

管 
表 1-21 和 
指示 仪表 ( 星 
按 规定 字 生 或 从 温度 表 
号 写 人 ) 
Ny 古 器 
电压 /电流 表 ee 
器 的 一 般 符 
星 号 按 规定 质量 传感器 
se 
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瓦特 表 











| 





3 





























肉 油 表 (©) 制 动 压力 传感器 
车 速 里 程 表 () 转速 传感器 
电 钟 (J) 展 供 传感器 速度 传感器 
表 1.22 汽车 电器 设备 名 称 及 图 形 符号 
名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 
表 、 指 未 灯 积 水 传 感 器 
双 丝 灯 攻 式 妆 六 
汽车 底盘 与 吊 机 间 
荧光 灯 牌 尔 信 号 发 生 顺 电路 集 电 环 与 电 刷 7 
自 记 车 速 量程 表 C3 
电磁 阀 一 般 符 号 。 。 叱 双 
项 热 指示 器 一 全 一 
常 开 电 磁 阀 X 
电 喇 以 空调 压缩 机 的 
| 全 辐 压 珀 » 
a 电磁 离合 器 RM 
音 电 汽 传 原 阁 用 电动 机 操纵 的 可 
急速 调整 装置 pa 
制 动 灯 传 感 器 RE 
警报 器 、 电 警笛 








元 件 、 装 置 、 功 能 
元 件 (十 入 或 加 
适当 符号 或 代号 ) 


制 动 带 摩擦 


片 传 感 融 





加 热 邵 〈 除 霜 央 


) 
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( 续 ) 
名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 
天 线 一 般 符 号 收 放 机 
ee 
发 射 机 J 1 
传声器 一 般 符 号 
收音 机 QO 
点 火线 圈 | 
内 部 通信 联 
络 及 音响 一 
分 电器 
滤波 器 直流 电动 机 图 示 为 4 全 
仪表 稳 压 器 串 励 吉 流 电动 机 火花 塞 
on “由 ee Fe 
热 继电器 四- 全 带 开关 定时 器 
本 温度 调节 器 
间歇 刮 水 继电器 ee 
) 
串 励 绕组 县 
带电 钟 的 自 记 和 
车 速 里 程 表 目 动 阻 风门 并 励 或 他 励 绕组 ~ 
带电 钟 的 车 束 
集 电 环 或 换 让 
灯泡 自动 检测 器 ee J 
门窗 电动 机 后 四 二 
(垂直 驱动 ) 三 角形 联结 的 
三 相 绕组 Rs。 
座 椅 安 全 市 装置 
电子 门 锁 定子 绕组 为 星 形 
hn ZR 
(中 央 集 控 门 锁 ) 联结 的 交流 发 电机 
真空 度 开关 定子 绕组 为 三 角形 
联结 的 交流 发 电机 
_ 、 FEI 十 上 口 Ww 
(带电 磁 开 关 ) 的 交流 发 电机 
移 油 泵 电动 机 、 整体 式 交 
ee 洗涤 电动 机 流 发 电机 E 
位 传感器 
动 燃 油 泰 制 微机 (汽油 
点 火 正 时 传感器 | 辣 | se 
燃油 喷射 控 
加 热 定 时 器 | 斌 | Epd| 
诬 注 器 加。 > 制 微机 (柴油) Ep 
防盗 警报 系统 点 火电 子 组 件 排 气 控制 微机 
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( 续 ) 
0 名 称 图 形 符号 
空调 鼓 风 电 动机 0 
车 速 指示 继电器 (室内 用 ， 可 调 水 平 驱动 电动 机 (¥) 
风量 与 风向 ) 水 平 偏转 驱 人 
动 电动 机 
人 国 副 水 电动 机 兴 二 至 偏转 骤 
动 电动 机 (和 
要 让 
直流 伺服 电动 机 | 空调 系统 空气 流 
空调 控制 器 本 的 
空调 冷凝 器 与 散 
M 
防 抱 死 制 动 微机 ABS| 星 形 联结 的 热 器 电 风 记 ns 
三 相 绕 组 或 f (车 前 方 用 ) 





(二 ) 大 众 系列 轿车 电路 图 中 图 形 符 号 说 明 


在 阅读 大 众 系 列 轿车 电路 图 之 前 ， 





首先 要 了 解 电 路 中 的 图 形 符号 及 线段 的 含义 ， 德 国 大 


众 系列 汽车 电路 图 中 各 种 元 带 件 的 图 形 符号 及 说 明 见 表 1-23 。 


表 1-23 大众 系列 汽车 电路 图 中 的 图 形 符 号 及 说 明 

















序号 图 形 符号 说 明 说 明 

1 BO 数字 名 交流 发 电机 

2 @ 模拟 钟 起 动机 

3 电子 控制 单元 分 电器 (机械) 
4 本 本 多 功能 指示 器 分 电器 (电子) 
5 开赴 TDC 传感器 (感应 传感器 ) 扩 火 线圈 

6 ®t 控制 电动 机 大 灯亮 度 调整 油耗 指示 器 

7 ©OH 速度 传 感 16 中 府 断 器 

8 [十 蜂 鸣 器 17 I 热 敏 熔断 器 

9 = 蓄电池 18 上 元 器 件 内 多 点 插 接 器 
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( 续 ) 
序号 图 形 符号 说 明 序号 说 明 
19 火花 塞 插 接 器 及 插头 37 自动 阻 风门 

( 动 ) 
20 预 热 塞 加 热 元 件 38 滑动 触 点 
T 
-| ji A (Mh) 
23 ] 电阻 41 SA 按钮 (手动 ) 
24 二 极 管 42 og 开关 (机械 ) 
| 于 本 用 类 ( 夺 力 扣 人 
26 李 发 光 二 极 管 ee 多 点 开关 (机械 ) 
2 中 仪表 45 人 变 阻 峰 
28 多 车 内 灯 46 改 热 敏 电阻 器 
T T 
HZ 

| 机 | i 
31 车 HE 喇叭 49 Cy 线束 插 接 器 
32 XC 电磁 阅 50 可 分 线束 连接 
34 攻 刊 水 右 电 动机 2 速 52 | 元 件 内 部 连接 
35 大- 继电器 53 热 敏 定时 开关 
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(三 ) 电路 中 图 形 符号 使 用 须知 

1) 在 同一 电路 图 中 ， 同 一 图 形 符号 必须 采用 同一 种 形式 。 

2) 在 满足 技术 条 件 的 情况 下 ， 应 首先 使 用 最 简单 的 图 形 符号 ， 而 且 要 求 图 形 符号 必须 
完整 及 形象 化 。 

3) 图 形 符 号 中 一 般 没 有 端子 代号 ， 如 琳 疾 子 代号 是 符号 的 一 部 分 ， 则 问 子 代号 必须 
田 出 。 

4) 图 形 符 写 表 示 的 是 在 无 电压 、 无 外 力 的 常规 状态 下 。 图 形 符号 中 的 文字 符号 、 物 理 
量 符号 ， 应 视 为 网 形 符号 的 组 成 部 分 。 如 采用 这 些 符号 还 不 能 满足 标注 时 需要 ， 可 按 有 关 标 
准 加 以 补充 。 

5) 符号 方位 不 是 固定 的 ， 在 不 改变 符号 意义 的 前 提 下 ， 可 根据 图 面 布置 的 需要 旋转 或 
成 镜像 放置 ， 但 文字 和 指示 方 回 不 得 倒置 。 

6) 导线 从 号 中 可 以 用 不 同 宽度 的 线条 表示 ， 如 主 电路 的 电源 线路 ， 用 粗 实 线 表 示 ， 控 
制 、 保 护 线路 (辅助 电路 ) 则 可 用 细 实 线 表示 。 

7) 连接 线 不 是 图 形 符 号 的 组 成 部 分 ， 方 位 可 根据 实际 需要 布置 。 

8) 符号 的 意义 由 其 形式 决定， 可 根据 需要 放大 或 缩小 。 

9) 在 电 带 图 中 ， 右 未 采用 规定 的 图 形 符号 ， 必 须 加 以 说 明 。 





























第 三 习 汽车 电路 图 中 的 文学 符号 及 接线 标志 


一 、 电 路 图 中 常用 文字 符号 
电路 中 的 文字 符号 是 由 电气 设备 、 逆 置 和 元 硕 件 的 种 类 (名 称 ) 字母 代码 和 功能 ( 状 
态 、 特 征 ) 字母 代码 组 成 。 
电路 中 的 文字 符号 分 为 基本 文字 符号 和 辅助 文字 符号 两 大 类 ， 
(一 ) 电路 中 的 基本 文字 符号 
汽车 电路 中 的 基本 文字 符号 见 表 1-24。 
表 1-24 电路 常用 的 基本 文字 符号 


| 基本 文字 符号 
序号 设备 、 装 置 元 器 件 种 类 举例 
单字 母 | 双 字母 


AB 电 桥 
晶体 管 放 大 玫 
集成 电路 放大 器 
印 制 电路 板 
送 话 峰 、 扬 声 器 、 品 体 换 能 器 
2 | 非 电 量 到 电量 转换 器 或 电量 到 非 电 量 转换 峰 压力 转换 器 
温度 转换 峰 


4 数字 集成 电路 和 人 融 件 D 数字 集成 电路 和 青 件 
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( 续 ) 
序号 设备 、 装 置 元 器 件 种 类 0 举例 
单字 母 | 双 字 母 
EH 发 热 硕 件 
FU 熔 丝 
， FV 限 压 保护 融 件 
GS 发 生 和 
了 G GA 发 电机 
GB 墓 电 池 
HA 声 啊 指示 
8 H HL 光 指 示 谷 
HL 指示 灯 
KA 交流 继电器 
9 mn K KL 双 稳 态 继 电器 
接触 需 
KM 接触 条 
10 K KR 簧 片 继 电器 
1 电感 器 感应 线圈 
12 电动 机 M 电动 机 
13 模拟 元 件 运算 放大 器 、 混 合 模拟 /数字 器 件 
指示 融 件 信号 发 生 需 
测量 设备 电流 表 
试验 设备 (脉冲 ) 计数 器 
电压 表 
变 阻 峰 
电位 器 
热 敏 电阻 天 
压 敏 电阻 器 
控制 开关 、 选 择 开 关 
按钮 
16 “| 控制、 记忆、 信号 电路 的 开关 顺 件 、 选 择 需 压力 传 感 带 
位 置 传 感 带 
温度 传 感 带 





(二 ) 电路 中 的 辅助 文 


汽车 电路 中 的 辅助 文 


> 和 


了 何人 


| 


1 








见 表 -25 


















































36 怎样 读 异 汽车 电路 图 
表 1-25 汽车 电路 常用 辅助 文字 符号 
序号 文字 符号 序号 文字 符号 名 称 
2 模拟 36 LA 闭锁 
3 AC 交流 37 M 主 
A 
5 Acc 中 间 线 
M 
6 ADD a 手动 
8 AUX OFF 靳 开 
9 ASY 43 接 通 
B 
10 ea 44 输出 
11 BK 45 压力 
15 CW 顺 时 针 49 PU 不 保护 接地 
18 R 肥 
: 三 二 二 
RST 
21 RES 备用 
DEC RUN 运转 
24 EM 58 ST 局 动 
25 F 59 | 置 位 、 定 位 
326 | 到 ”| 有 全  || 6 | SA | 友和 
27 下、 疝 前 SIE 步 进 
2» SI? 个 上 
29 H 高 63 SYN 同步 
30 IN 输入 64 T 温度 
34 L 限制 68 7 速度 
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( 续 ) 
序号 名 称 
69 日 
ga | 
二 、 德 国 汽车 电路 图 中 端子 标志 与 颜色 
德国 汽车 电路 图 中 的 山子 标志 与 颜色 见 表 1-26 。 
表 1-26 德国 汽车 电路 图 上 的 端子 标志 与 颜色 
1 点 火线 圈 分 电 融 低 电压 
2 短路 保护 开关 磁 电 动机 磁 电 动机 点 火 
3 点 火线 圈 J 分 电 兢 4 高 电压 
点 火线 圈 
熔 丝 
4 起 动 开关 国定 的 负载 一 接 和 蓄电池 后 面 的 正极 
预 热 起 动 开 关 
5 上 水 线圈 串 接 15a EE 高 压 电 容 点 火 装 置 的 输 15 
电阻 的 输出 端 入 端 ， 品 体 管线 固 点 火 
6 起 动机 16 奖 首 控制 带 太 火线 图 起 动 时 接 通 串 接 电阻 
17 起 动 
7 预 热 起 动 开关 预 热 紧 控制 融 
插头 30 
8 蕾 电池 ( +) 直接 来 自 蓄电池 
的 正 电动 热 
9 灯光 开关 
30 
蓄电池 (一 ) Ts 一 导线 
10 瘟 电 ? 
i 和 车身 (接地 ) 通过 接地 回 线 直接 接 到 
11 分 电器 人 蓄电池 负极 
12 电动 机 33a 限 位 开关 
33b 并 励磁 场 
33g 二 | 半生 天 长 、 
13 电动 机 
33L 左 转 问 
33R 右 转 问 
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( 续 ) 
方向 指示 闪光 信和 号 本 0 _ 
方向 指示 闪光 信号 0 rs 
方向 指示 闪光 信和 号 可 
威 
16 传感器 输出 端 闪光 信号 传 感 天 指示 灯 
利 2 个 闪光 信和 
传感器 指示 和 
灯 开 关 R 右 闪 光 灯 
19 起 动机 开关 起 动机 直接 控制 起 动机 
黑 / 浅 此 | 具有 永久 磁铁 励磁 刊 水 器 动作 ( + ) 
的 刮 水 硕 电 动机 53a 限 位 开关 
20 刊 水 做 开关 
具有 并 励 绕 组 的 刮 水 
器 电动 机 
21 刮 水 器 清洗 开关 玻璃 清洗 倘 电动 的 
2 刊 水 耸 开 关 刊 水 仑 电动 机 
最 高 速度 
pe 制 动 动作 开关 制 动 灯 -一 
24 防 表 前 照 灯 88a 
25 灯光 开关 56 白 / 黑 前 照 灯 变 光 开关 前 照 灯 灯光 
26 | 前 照 灯 变 光 开关 熔 丝 一 56a 远 光 
前 照 灯 (和 远 光 指示 ) 
7 前 照 灯 变 光 开 关 炊 丝 56b (前 照 灯 ) 近 光 
29 前 照 灯 闪 光 需 触 点 
30 灯光 开关 57a 停车 灯 开 关 
31 左 停车 灯 57L 
一 停车 灯 开 关 
32 右 停车 灯 57R 
侧 灯 、 尾 灯 和 车 体 
一 多 轩 | 轮 廓 灯 《 左 2 
34 熔 丝 
侧 灯 、 尾 灯 和 车 体 
一 | 大 /所 | 轮廓 灯 ( 右 ) 
EE 
35 三 相交 流 发 电机 








B 和 二 蓄电池 正极 
B- 著 电 池 和 负极 
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( 续 ) 
序号 起 点 端子 颜色 终点 端子 附注 
J J 励磁 绕组 正极 
K 整流 器 K 励磁 绕组 负极 
,。 | ”具有 分 置 整流 器 的 中 性 点 插头 
三 相交 流 发 电机 
V 三 相 插 头 
W 
37 油 压 开关 浅 蓝 / 绿 油 压 指示 灯 
38 汽油 传 感 需 浅 蓝 / 黑 油 量 指示 
黑 / 红 制 动 灯 
39 熔 丝 
| 85 负极 绕组 输出 
40 继 电 融 线圈 
86 绕组 输入 
41 继 电 融 触 点 


三 、 汽 车 电路 图 的 接线 端子 标志 

(一 ) 标志 内 容 

为 了 使 汽车 电路 图 中 的 导线 与 电器 元 器 件 准 确 无 误 地 互相 连接 ， 汽 车 电器 采用 了 大 量 的 
接线 标志 。 这 些 汽车 电 各 接线 标志 ， 对 于 汽车 电 玫 产 品 的 设计 制造 、 电 路 配 线 安装 、 使 用 维 
修 都 具有 重要 的 意义 。 

德国 汽车 电 天 上 的 接线 端子 标志 是 世界 上 汽车 工业 发 达 国 家 中 使 用 接线 端子 标志 最 早 、 
也 是 最 成 功 的 国家 ， 很 多 接线 端子 标记 已 列 人 德国 工业 (DIN72552) 标准 。 并 经 过 几 次 修 
改 与 补充 ， 不 仅 在 本 国 和 欧洲 推广 ， 而 且 也 在 美国 、 日 本 的 汽车 电 需 产品 中 广泛 应 用 。 

我 国 结合 国情 ， 并 参照 德国 标准 制定 了 国家 汽车 行业 标准 QCZT 423 一 1999《 汽 车 电 怖 
接线 问 子 标志 》 其 主要 内 容 是 : 

1 ) 30 接线 端子 : 无 论 汽 车 是 否 工作 ， 都 与 蕾 电池 正极 相 接 ， 是 始终 有 电 的 接线 端子 。 

2) 31 接线 端子 与 蓄电池 负极 相连 的 接线 端子 。 

3) 31b 接线 器 子 : 可 通过 一 个 特定 开关 接地 的 接线 问 子 。 

4) 15 接线 端子 : 在 点 火 开关 正常 工作 (ON) 时 , 才 与 蓄电池 正极 相通 的 接线 端子 。 

5 ) 49 接线 闹 子 : 转 回 闪光 带 的 电源 输入 并。 

6) 49a 接线 端子 : 转 回 闪光 需 闪 光 信 和 号 的 输入 端 。 

7) 56 接线 端子 : 接 前 照 灯 变 光 需 的 接线 端子 。 

8) 56a 接线 端子 : 前 照 灯 远 光 灯 接线 端子 。 

9) 56b 接线 端子 : 前 照 灯 近 光 灯 接线 端子 。 

10) 58 接线 问 子 ， 接 仪表 灯 、 示 宽 灯 、 尾 灯 、 牌 照 灯 、 室 内 灯 的 接线 端子 。 

其 他 接线 端子 标志 亦 可 参阅 国标 OCXT 423 一 1999 《汽车 电器 接线 端子 标志 》。 


























40 


怎样 恋 仅 汽车 电路 图 


(二 ) 点火、 起动、 电源 系统 电器 接线 端子 标志 
汽车 点 火 、 起 动 、 电 源 系统 的 电 需 接线 端子 标志 ， 见 表 1-27 。 

















表 1-27 点 火 、 起 动 、 电 源 系 统 电 器 接线 端子 标志 
接线 端子 标志 
序号 | 电器 名 称 - 接线 端子 标志 含义 应 用 示例 
基本 标志 
在 点 火线 圈 和 分 电器 上 互相 连接 的 低压 接线 端子 ;在 电 
子 点 火 装 置 中 ， 点 火线 圈 上 输入 信号 的 低压 接线 端子 
带 两 个 分 立 电路 的 分 电器 I 的 低压 接线 端子 (点 火线 圈 
ee 图 1-27 ~ 图 1-29 
I 的 低压 接线 端子 1) 
带 两 个 分 立 电路 的 分 电器 开 的 低压 接线 端子 (点 火线 圈 
的 低压 接线 端子 1) 
1 | 点火 装置 
电子 组 件 上 输入 信号 的 接线 端子 图 1-27、 图 1-28 
在 无 触 点 分 电器 上 输出 信和 号 的 接线 端子 ， 电 子 组 件 上 输 
本 、， 图 1-28、 图 1-29 
出 信号 的 接线 端子 
点 火 开 关 和 点 火线 圈 上 互相 连接 的 接线 端子 
电子 点 火 装 置 中 ， 在 点 火线 圈 、 分 电器 、 电 子 组 件 上 的 
电源 接线 端子 
预 热 起 预 热 起 动 开 关上 接 其 他 用 电 设 备 的 接线 端子 
et 预 热 起 动 开关 上 的 预 热 接线 端子 图 1-30 
, 预 热 起 动 开关 上 的 预 热 接线 端子 
一 般 用 途 在 电器 上 接 蓄电池 正极 或 电源 的 接线 端子 除 发 电 装 置 外 ， 
(特殊 规 31 在 电器 上 接著 电池 负极 的 接线 端子 所 有 电路 中 都 可 
定 除 外 ) E 在 电器 上 的 接地 接线 端子 


起 动 开 关上 接点 火线 圈 的 接线 端子 

带 有 12 ~24V 电压 转换 开关 时 ,电压 转换 开关 端子 接 昔 
电池 [负极 的 接线 端子 

在 12~24V 电压 转换 开关 上 接 蓄 电池 工 负极 的 接线 端子 
在 起 动 继 电 带 或 12 ~24V 电压 转换 开关 上 ， 控 制 起 动机 电磁 
开关 上 的 输出 接线 端子 ， 起 动机 电磁 开关 上 的 相应 接线 闹 子 
在 把 火 开关 、 预 热 起 动 开 关上 用 于 起 动 的 输出 接线 端子 ， 


起 动 按 钮 的 输出 接线 病 子 ， 机 械 式 起 动 开关 上 的 相应 接线 
端子 


带 有 12 ~24V 电压 转换 开关 时 电压 转换 开关 上 ， 控 制 本 号 
的 输入 接线 端子 


在 复合 起 动 继 电 天 上 ， 接 充电 指示 灯 的 接线 端子 


使 用 


图 1-32、 图 1-33 


图 1-31、 图 1-33 


图 1-33 











在 起 动 继 电 太 上 ， 绕 组 始 端 接线 端子 
在 起 动 继 电 需 上 ， 接 直流 发 电机 A 的 接线 端子 


在 复合 起 动 继 电 春 上 ， 接 交流 发 电机 N 或 类 似 作用 的 接 
线 病 子 








图 1-32、 图 1-33 
图 1-32 


图 1-33 
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接线 端子 标志 了 、 下 
电 需 名 称 一 一 接线 端子 标志 含义 应 用 示例 
基本 标志 | 下 标 





也 
也 


在 交流 发 电机 和 调 市 带 上 ， 接 充电 指示 灯 的 接线 端子 图 1-36 


在 直流 发 电机 上 ， 电 枢 输 出 接线 端子 ; 调节 右上 的 相应 
接线 端子 


交流 发 电机 上 的 输出 接线 端子 
在 交流 发 电机 调节 器 上 接点 火 开关 或 电源 开关 的 接线 | 见 图 1-34 ~ 图 1-37 
端子 








在 直流 发 电机 调节 融 上 接著 电池 正极 的 接线 端子 


在 交流 发 电机 上 磁场 二 极 管 的 接线 端子 ， 调 方 副 上 相应 


发电 机 接线 端子 





装置 





当 无 61 接线 端子 时 ， 用 于 充电 指示 灯 的 接线 端子 见 图 1-34 


发 电机 上 的 磁场 接线 端子 ， 调 市 各 上 的 相应 接线 端子 见 图 1-35 ~ 图 1-37 


交流 发 电机 上 的 中 性 接线 端子 ， 调 市 桌 上 的 相应 接线 
端子 


见 图 1-35 ~ 图 1-37 


在 交流 发 电机 调节 从 上 接 蓄 电池 检测 点 的 接线 端子 见 图 1-37 





交流 发 电机 上 的 相 电 流 接线 端子 
交流 发 电机 上 的 第 一 个 相 电 流 接线 端子 图 1-34 
交流 发 电机 上 的 第 二 个 相 电 流 接线 端子 

















池 正 极 


米 自 靖 电 30 人 十 十 
0 电 


点 火线 圈 分 电器 
图 1-27 传统 式 点 火 系 统 


点 火线 圈 








[无 触 点 分 电器 





图 1-28 人 磁 电 式 电子 点 火 系 统 图 1-29 ”和 堆 尔 式 电子 点 火 系统 
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来 自 芝 电 池 正极 -一任 区 5 全 
接 起 动 炙 电 器 来 自 蓄 电池 正极 | 
来 自 蓄电池 正极 0 起 动机 开关 
7Y 19 5a .接点 火线 图 
接 其 他 用 电 设备 一 二 5 15 接 线 端子 
起 动机 
预 热 起 动 开关 规 热 厅 
图 1-30” 预 热 起 动 系统 图 1-31 一 般 式 起 动 系统 
已 动 继 电 制  ，，， . 
48 |301A180 反 从 开 六 
Ln 复合 起 动 继 电器 
a ee 86|48|30b61alE IN 接 交 流 
粥 直流 发 电机 . A 搂 线 疹子 来 自 花 电 30 50 | | 
来 自 革 电池 正极 池 正 极 此 于 芝 
30 ” 电 侯 开关 
起 动机 
图 1-32 ” 带 起 动 继 电器 的 起 动 系 统 图 1-33 ”市 复合 起 动 继 电 融 的 起 动 系统 


: | 
皖 太 火 开 天 


接 蓄 电池 开关 


乓 有 天 继 电 祖 一 交流 发 惠 宙 











图 1-34 整体 式 发 电机 充电 电路 图 1-35 分 立 式 发 电机 与 电压 调 市 右 电 路 
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双 联 调节 器 E 
61 双 联 调节 器 
接点 火 开 关 | S 
接 电 源 开关 
充电 指示 灯 要 
起 动 按 铅 
区 
SF -二 二 Ny E 
| 接 蓄电池 正极 
ul 交流 发 电机 
图 1-36 发 电机 与 电磁 振动 式 调节 人 右 电 路 图 1-37 发 电机 与 种 起动 按 钮 
电磁 振动 式 调节 需 电 路 
(三 ) 照明 和 信号 灯 系 统 接线 端子 标志 
照明 和 信和 灯 系 统 的 接线 端子 标志 见 表 1-28 。 
表 1-28 照明 和 信号 灯 系 统 的 接线 端子 
接线 端子 标志 加 曾 使 用 
序号 | 电器 名 称 接线 端子 标志 的 含义 应 用 示例 


基本 标志 | 下 标 标志 





54 制 动 灯 开 关 和 制 动 灯 互相 连接 的 接线 端子 
55 筋 灯 开 关 和 雾 灯 互相 连接 的 接线 端子 





灯光 总 开关 和 变 光 开关 互相 连接 的 接线 端子 ， 变 光 开 关 
上 除 远 光 、 近 光 、 超 车 接线 柱 外 的 另 一 个 接线 端子 

56 56a 变 光 开关 上 的 远 光 接线 端子 ， 远 光 灯 上 的 相应 接线 端子 
56b | 变 光 开关 上 的 近 光 接线 端子 ， 近 光 灯 上 的 相应 接线 端子 
56d 变 光 开关 上 的 超车 接线 端子 

灯光 总 开关 上 或 点 火 开 关上 和 停车 灯 开关 互相 连接 的 接 
线 端子 

人 57L | ”停车 灯 开关 和 左 停车 灯 互 相连 接 的 接线 端子 

号 灯 卜 轩 57R | ”停车 灯 开关 和 右 停车 灯 互 相连 接 的 接线 端子 

(os 灯光 总 开关 上 接 前 小 灯 、 示 宽 灯 、 尾 灯 、 牌 照 灯 、 仪 表 
安置 除外 ) 照明 灯 等 的 接线 端子 ， 灯 光 开 关上 用 于 控制 示 宽 灯 、 尾 灯 、 
牌照 条、 仪表 照明 灯 的 接线 端子 











仪表 照明 灯 开 关 和 仪表 照明 灯 相 连接 的 接线 端子 (单独 
布线 时 ) 

室内 照明 灯 开 关 和 室内 照明 灯 相 连接 的 接线 端子 (单独 
布线 时 ) 

58c 灯光 总 开关 和 前 小 灯 互 相连 接 的 接线 端子 (单独 布线 时 ) 
倒车 灯 开 关 和 倒车 灯 互 相连 接 的 接线 端子 

倒车 指示 灯 上 电源 接线 端子 





倒车 警报 各 上 的 电源 接线 端子 
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接线 咒 子 标志 








序号 | 电 需 名 称 一 一 接线 端子 标志 的 含义 
基本 标志 | 下 标 


转向 开关 上 的 输入 接线 端子 

警报 开关 上 接 转 向 开关 的 接线 端子 

警报 闪光 器 和 警报 开关 互相 连接 的 接线 端子 

转向 信 转向 开关 、 警 报 开 关上 和 左 转 向 灯 互相 连接 的 接线 端 








号 与 报警 一 ee 
2 系统 的 转 癌 开关 、 和 警报 开关 上 和 右 转 回 灯 互相 连接 的 接线 病 
本 转 回 信号 闪光 带 上 接 转向 开关 的 接线 端子 


端子 警报 开关 上 接 转 向 信号 内 光 禹 的 接线 端子 


转向 信号 闪光 如 上 接 监视 灯 的 接线 端子 
左 监视 灯 的 接线 端子 
右 监 视 灯 的 接线 端子 


72 警报 开关 上 的 接线 端子 

喇叭 继电器 上 ， 接 电 喇叭 的 接线 端子 

3 | 声 啊 警报 一 

ee 喇叭 继电器 上 ， 电 磁 交 上 ， 接 喇叭 按钮 的 接线 端子 
警报 继电器 上 ， 接 警报 灯 ， 





























j 平 厅 丰 关 |- 









停车 灯 开 关 
F 7 52a( 接 电源 WT 
制 动 灯 开 关 |54 | ”倒车 指示 为 仪表 照明 灯 | | 室内 照明 灯 
| 制 动 灯 EN EN 倒车; 58a 58b 
四 59b 合 倒车 警报 器 开关 ”4s9 开关 
DE 
59 和 
58 154 A59 58 人 人 |54 158 54|59 58 5 | 村 
SS 3 GO- Co De 6 coco(- Co ®= 
必 制 全 外 倒 制 尾 尼 贡 全 中 就 
人 5 由 
RE WU 灯 灯 灯 条 灯 灯 灯 
a) b) 


图 1-38 照明 与 信号 灯 系 统 电路 
a) 带 灯 光 总 开关 的 照明 与 信号灯 电路 b) 带 灯光 继电器 的 照明 信号 灯 电 路 
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9 转向 灯 开 关 


49 元 昨 视 灯 右 蜂 视 灯 

9 转 问 灯 开 关 

左 转 问 指示 灯 有 未 灶 
49R 

后 右 转向 信号 灯 9 


49L 
9 后 左 转 向 信号 灯 











9 后 左 转 向 灯 信 号 后 右 转 向 灯 信 号 69 





a) b) 
dC 前 左 向 信号 灯 


NM 
ee 前 右 向 信号 灯 9@ 
警报 闪光 蜗 


49R 





49 
转向 灯 开关 1 


49Le® ?49R 


49], 49R 
4 9 后 左 转 向 信号 灯 后 右 转 向 信号 打 9 


9) 


图 1-39 ”转向 信号 系统 电路 
a) 一 般 式 b) 市 监视 灯 c) 璋 警报 闪光 需 











喇叭 继电器 
H 130 TS TIFT 电磁 阀 
十 知 报 开关 "下 ls 130 | 
接 气 喇叭 


EN 喇叭 按钮 


电 喇 果 


喇叭 有 转换 触 
Re 点 的 开关 


接 电源 接 电源 





图 1-40 电 喇 叭 与 声 啊 警报 电路 图 1-41 市 气 喇叭 的 电 喇叭 电路 
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(四 ) 刊 水 絮 、 洗 次 磊 接 线 端子 标志 
刊 水 器 、 洗 涤 需 的 接线 端子 标志 见 表 1-29， 其 接线 电路 如 图 1-42 所 示 。 
表 1-29 刊 水 器 ( 风 窗 ) 、 洗 涤 器 的 接线 端子 标志 
接线 端子 标志 


电 需 名 称 一 本 接线 端子 标志 的 含义 应 用 示例 
基本 标志 | 下 标 








刊 水 电动 机 上 的 主 输入 接线 关子 ， 刊 水 融 开 关上 的 相应 接线 
辣子 

间 时 继电器 上 绕组 始 端 接 线 端子 

洗涤 融 上 电源 接线 端子 

洗涤 般 和 天 水 融 开 关 互 相连 接 的 接线 端子 

之 有 复位 机 构 刊 水 带 上 的 复位 接线 端子 ， 刊 水 带 开 关上 的 相应 


天 水 此 


( 风 窗 ) 访 线 而 了 图 1-41 
和 洗涤 器 i 刮 水 器 开关 上 和 间歇 继电器 上 绕组 互相 连接 的 接线 端子 


刊 水 硕 开 关上 和 间 鞭 继 电 希 上 触 点 互相 连接 的 接线 闪 子 

刊 水 大 和 间 欣 继 电 右 互相 连接 的 接线 端子 

间 葡 控制 板 上 的 电源 接线 病 子 ， 乔 水 带 开 关上 的 相应 接线 端子 
双 速 刮 水 硕 上 的 高 速 接线 端子 ， 刊 水 需 开 关上 的 相应 接线 端子 
双 速 刊 水 保 上 的 低速 接线 端子 ， 刊 水 带 开 关上 的 相应 接线 端子 














到 水 大 到 水 需 


< 接 电源 





天 水 天 


53L 
53H 53H| 





C) d) 


图 1-42 刮 水 硕 、 洗 涤 需 电路 
a) 单 速 乔 水 器 b) 带 复 位 机 构 的 双 速 刮 水 大 c) 认 乔 水 间 睦 继 电 噩 的 刮 水 洗涤 需 ”d) 市 间 上 软 控 制 板 的 刮 水 做 


(五 ) 继 电 各 接线 病 子 标志 
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继 电 硕 的 接线 端子 标志 见 表 1-30 ， 其 接线 端子 如 图 1-43 所 示 。 
表 1-30 ”继电器 的 接线 端子 标志 的 含义 


电表 名 称 


继 电 姑 
(专用 
继 电 姑 
除外 ) 


接线 端子 





基本 标志 


下 标 


继 电 人 右上， 


接线 端子 标志 含义 


线圈 始 疾 和 触 点 共同 电流 输入 接线 端子 





继 电 人 右上， 


继 电 人 右上， 
继 电 右 上， 


线圈 末 闯 电流 输出 接线 端子 
触 点 电流 输出 接线 端子 
线圈 末 闯 电流 输出 接线 端子 





继 电 人 右上， 
继 电 人 右上， 





线圈 始 端 电流 输入 接线 端子 
动 断 触 点 和 转换 触 点 的 电流 输入 接线 端子 


87a 继 电 着 上， 
87b 继 电 硕 上 ， 
87c 继 电 磊 上 ， 


动 断 触 点 的 第 一 个 电流 输出 接线 端子 
动 断 触 点 的 第 二 个 电流 输出 接线 尊 子 
动 断 触 点 的 第 三 个 电流 输出 接线 端子 











87 继 电 厦 上 ， 动 断 触 点 与 转换 触 点 的 第 一 个 电流 输入 接线 端子 (单独 回路 
Z 时 ) 
es 继电器 上 ， 动 断 触 点 与 转换 触 点 的 第 二 个 电流 输入 接线 端子 (单独 回路 
y 
时 ) 
继 电 厦 上 ， 动 断 触 点 与 转换 触 点 的 第 三 个 电流 输入 接线 端子 (单独 回路 
时 ) 
继电器 上 ， 动 合 触 点 和 转换 触 点 的 电流 输入 接线 端子 


88a | ”继电器 上 , 动 合 触 点 的 第 一 个 电流 输出 接线 端子 





88b 继 电 磊 上 ， 
88c 继 电 夫 上 ， 


动 合 触 点 的 第 二 个 电流 输出 接线 端子 
动 合 触 点 的 第 三 个 电流 输出 接线 端子 











88 | 。。，| 继电器 上 ， 动 合 触 点 与 转换 触 点 的 第 一 个 电流 输入 接线 端子 〈 单 独 回 路 
TAR CR 
本 继电器 上 ， 动 合 触 点 与 转换 触 点 的 第 三 个 电流 输入 接线 端子 (单独 回路 
时 ) 
84a 84b 85 87a 85 88a 85 88a 87a 
CIE 


83 88b 88a 87a 83 88a 88b 88c 


dl 


80 ， 88X 


1 


a) 纸 组 与 触 点 共 一 个 输入 端 
d) 带 一 个 转换 触 点 


人 


b) 带 一 个 帝 财 触 点 c) 带 一 个 贡 开 触 点 
e) 带 组 合 转换 触 点 f) 3 个 触 点 继电器 
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应 用 示例 


图 1-42 
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(六 ) 电 控 单元 接线 端子 

由 于 不 同 汽车 的 电 控 单元 接线 端子 的 数量 和 布置 方式 不 一 样 ， 功 能 有 别 ， 但 其 电路 表达 
方法 和 分 析 方 法 具有 规律 性 。 下 面 就 广州 本 田 雅 阁 轿车 和 上 海 别克 轿车 为 例 ， 对 其 电 控 单元 
的 接线 端子 进行 介绍 . 

1. 广州 本 田 雅 阁 轿 车 电 控 单元 接线 端子 

电 控 单元 指 的 是 发 动机 /动力 控制 单元 (ECMZPCM ) ，ECMZPCM 端子 标志 布置 如 图 
1-44 所 示 。 








ECM/PCM 插 头 A(32 芯 ) 







5 
MCS CRS|PCS 


12 | 13 114 
1$ | 16 | 17 
LMOIMO| D4 
时 办 隐 加 网 虹 > 


23 
IMO|PSP 
CD 






SW 
插座 导线 侧 
ECM/PCM 插 头 B(25 芯 ) 





插座 导线 例 


ECM/PCM 插 头 C(31 疙 ) 





插座 导线 侧 
ECM/PCM 插 头 D(16 芯 ) 





插座 导线 侧 
图 1-44 广州 本 田 雅 阁 轿车 ECMZPCM 端子 布置 


第 一 重 


2. 上 海 别克 轿车 电 控 单元 接线 端子 

上 海 别克 轿车 的 PCM 安装 在 进 气 
过 两 个 搬 接 器 C1 、C2 进行 的 ，C1、 
1-31 ，C2 的 各 端子 说 明 见 表 1-32 。 








系 乡 EE 徘 近 空 气 滤 
C2 的 外 部 形状 如 


E72 NY Looeoooo005o005000 | 
OO OOoOwOUwCOOOOL 








图 1-45 ”上海 别克 轿车 PCM 用 的 插 接 需 C1、 


汽车 电路 图 的 特征 
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= 括 号 台 二 


清 器 芯 附 近 ，PCM 与 外 界 的 通信 是 通 
图 1-45 所 示 。C1 的 各 端子 说 明 见 表 





OOOOOOOO0O0O0000GY 


C2 的 外 部 形状 



































表 1-31 上 海 别克 轿车 PCM 用 C1 的 端子 说 明 
端子 号 | 导线 颜色 功能 
上 浅 绿 / 白 IAC 阀 B 高 端 
高 速 风扇 控 抽 1 号 燃油 喷 油 器 控制 
低速 风扇 控制 44 黄 / 黑 换 档 电磁 阀 B 控制 
凸轮 轴 位 置 PCM 输入 45 一 未 用 
白 | ax 外 | 46 | 粉红 / 黑 3 号 燃油 喷 油 器 控制 
24X 参照 47 浅 绿 / 黑 2 号 燃油 喷 油 硕 控 制 
MAP 高 红 / 黑 参考 电压 低 端 
49 ~52 未 用 
PCM 接地 和 未 用 
归 IAT 传 感 右 接地 56 黑 / 白 PCM 接地 
21 ~27 黑 / 和 白 PCM 接地 
29 HO,S 传感器 1 信号 低 二 未 用 
30 紫 TCC 制 动 带 开关 输入 黄 VSS 高 端 
31 EGR 枢 轴 位 置 传 感 絮 接地 紫 VSS 低 端 
3 灰 EGR 阀 控 制 三 未 用 
33 深蓝 爆燃 传感器 信和 号 黄 变速 器 驱动 机 构 档 位 开关 B 
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( 续 ) 
端子 号 | 导线 颜色 功能 端子 号 | 导线 颜色 功能 
Ee MAP 传感器 信和 号 Se 深 绿 / 白 EVAP 迪 饶 吹 洗 控制 
70 、71 77 、78 未 用 
AC 压力 传 感 希 接地 
表 1-32 上海 别克 轿车 PCM 用 C2 的 端子 说 明 
传感器 接地 
了 二 J 
3 燃油 泵 继电器 控制 39 “| 深 绿 / 白 | AC 不 缩 机 离合 器 继电器 控制 
4 EGR 阀 点 火 正极 电压 40、41 未 用 
5 me 浅 蓝 / 黑 4 号 燃油 喷 油 硕 控 制 
ET 民 了 区 
7 浅 蓝 /日 一 浅 蓝 / 黑 IAC 阀 A 低 
10 紫 HO,S 传 感 如 1 信号 高 浅 绿 / 黑 IAC 阀 B 低 
11 未 用 E 进 气 温度 (IAT) 传 感 角 
16 变速 冀 驱 动机 构 档 位 开关 P 55 一 未 用 
条 一 未 用 56 灰 变速 硕 驱 动机 构 档 位 开关 C 
18 黑 Z 直 变速 顶 驱 动机 构 档 位 开关 A 57 - 未 用 
19 褐色 / 黑 发 动机 油 压 开关 输入 58 柠 色 发 动机 油 液 面 开关 输入 
了 深 绿 / 白 AZC 请 求 60 - 未 用 
23 紫 点 火 正极 电压 ( 仪 限 热 起 动 ) 红色 发 电机 工 端 子 控制 
24 粉红 “| 点 火 正 极 电 压 〈 热 运行 /灯泡 测试 “起动 ) 未 用 
25 浅 绿 MAP 传 感 顺 信和 号 深蓝 节气 门 位 置 (TP) 传感器 信和 号 
26 黄 ECT 传感器 信和 号 67 - 未 用 
27 红色 / 黑 AZC 制冷 剂 压 力 传 感 带 信号 68 黄 / 黑 RN 





温度 (TFT) 传 感 带 








28 的 | 当 燃油 液 面 传感器 输入 
29 发 电机 下 端子 监视 器 70 | 淡 绿 CKP 六 电池 正极 电压 
30 灰 V (参考 A) 未 用 
31、 Ss 红色 / 白 | ”CMP 传感器 蓄电池 正极 电压 
34 灰 5V (参考 B) 黄 / 黑 CKP 传感器 接地 
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( 续 ) 
端子 号 | 导线 颜色 功能 端子 号 | 导线 颜色 功能 
75 标 色 TCC PWM 电磁 阀 控制 
76 黄 / 黑 起 动机 起 动 控 制 79 褐色 / 黑 TCC 电磁 阀 控制 








第 四 表 ”汽车 上 和 凋 用 的 党 示 图 形 、 文 字符 吕 说 明 

汽车 上 一 般 采 用 特定 的 图 形 符 所 或 文字 符 扎 来 表示 各 种 报警 灯 、 指 示 灯 和 开关 的 功能 。 
这 些 图 形 具 有 形象 、 催 明 的 特点 ， 一 看 便 知 其 功能 ， 且 国际 通用 。 笛 用 的 图 形 、 文 字符 号 说 
明 见 表 1 -33 O 
































表 1-33 汽车 上 常用 的 警示 图 形 、 文 字符 号 说 明 
名 称 / 功 能 名 称 / 功 能 说 明 
VAN 了 云 
化 油 器 阻 风门 | 加 
关闭 指示 4 
二 让 和 下 
灯光 故障 报警 节气 门 指示 灯 | 站 关闭 
时 灯 有 这 
ee 车 电池 充电 指 
柴油 车 电源 示 灯 发 电机 不 充 
开关 和 电压 (伏特) 表 | 电 时 灯亮 
3 一 ACC 附件 电流 (安培 ) 表 让 
4 PREHEAT 预 热 We Co) 
0 一 LOCK 锁定 转 
问 盘 冷却 液 温 度 
1_OFF 断 开 i 。 条 | 冷却 液 温度 
_ OVER 、 S ~ 十 意 时 灯 高 
| 液 温度 报警 。 | 过 两 相 条 于 
4 一 START 起 动 
0 一 OFF 或 (S) 锁 
止 转向 盘 
1 一 ACC 或 (A) 附 
点 火 开关 (4| 件 (收音 机 ) 机 油 压力 报警 | 机 油 压力 过 
档 ) 2 一 ICN 或 (M) 点 灯 、 机 油 压 力 表 | 低 时 灯亮 
火 、 仪 表 
3 一 START 或 (DD) 
起 动 
0 一 OFF 或 SWOP 
点 火 开 关 〈3 | 锁 目 燃油 表 、 燃 油 | ”燃油 不 足 时 
档 ) 1 一 ON 或 MAR 工作 液 面 过 低 报 和 警 | 类 亮 
2 一 ST 或 AVV 起 动 
发 动机 喷 油 、 点 有 
SS | 咸 忠 柴油 机 停止 
停止 供 油 ( 燃 | 供 油 (熄火 ) 
7 码 显 示 灯 ( 自 | 障 时 灯亮 ,通过 人 a a 
CHECK “| 诊断) 工 或 仪器 读 取 故 本 
障 码 0 









































开关 














表示 “等待 预 热 ”， 


52 怎样 恋 懂 汽车 电路 图 
( 续 ) 
序号 图形 、 文 字符 号 名 称 /功能 说 明 序号 图 形 、 文 字符 号 ”名称 /功能 说 明 
昌国 yk 12V FE 系 量 程 
停车 制 动 
Ee 驻 车 制 动 作 用 时 电压 表 |10~16V 
| (伏特 计 ) 24V 电 系 量程 
车 制 动 需 20 ~32 
3 
制 动 气压 | ” 制 动 液 面 低 、 制 排 气温 度 | 排 气 温度 过 高 
本 低 报 警 动 系 故障 时 灯亮 过 高 报警 灯 “| (大 于 750% ) 灯亮 
发 动机 转 | ”指示 快 僵 速 、 经 本 加 
/ 可 信 可 时 对 党 
六 | Eeei  | 加 表 (TA | 济 转速 与 换 冰 时 | 3 | < by 是 
RPM CHOMETER) | 机 、 额 定 转速 一 ， 
| 遇 交 通 事 故 呼 救 
机 车 速 表 A 危险 报警 | 或 需要 别 车 回避 时 
( SPEED) 指示 灯 左 、 右 转 问 灯 全 办 ， 
正常 时 不 内 
数字 显示 前 照 ， 
1 数字 显示 33 三 O[ serv | 月 灯 . 高 光束 
时 钟 远 光 
于 Ch | 冷却 液 液 | 冷却 液 液 位 低 于 |， sD 前 照 灯 | 夜间 会 车 时 用 ， 
位 指示 灯 “| 规定 值 时 灯亮 近 光 防 及 目 
cb 
机 油 油 面 | 发动 机 机 油 量 少 | 。。| Be | 开关 a 
指示 灯 于 规定 值 时 灯亮 oN 灯光 开关 | 
人 Na 等 , 前 照 灯 接 通常 
在 此 开关 的 开 档 
本 机 油 温度 | ”机油 温 度 超过 规 人 示 宽 灯 开 
过 高 报警 灯 “| 定 值 时 灯亮 ”| 关 指示 
发 动机 机 驻 车 制 动 
上 本 驻 车 制 动 起 作用 
23 油 液 面 过 低 37 P< 开关 指示 、 jw 
报警 停车 灯 让 
前 雾 灯 已 亮 前 提 
安全 气囊 | ”安全 气囊 展开 直 后 雾 灯 开 
24 | 
指示 灯 灯亮 关 指示 灯 
时 关闭 
前 雾 灯 开 
牵引 力 控 | 牵引力 控制 起 作 
25 TRAC 39 关 指 示 灯 、 
制 指示 灯 ”| 用 时 灯亮 #0 本 
防 筋 灯 
巡航 ( 定 | 巡航 装置 起 作用 
指示 灯 、 报 警 灯 
26 速 行驶 ) 指 | 时 灯亮 ， 有 故障 时 | 40 | 全 zi 2 
示 灯 显示 故障 码 | 
电子 调整 人 例 车 灯 
27 空气 悬 架 指 | 41 到 
四 和 高 度 调 整 ，NORM (后 灯 ) 开关 
示 灯 有 
正 般 
常温 下 起 动 ， 亮 
OVER- 0.3s 可 直接 起 动 ; 
、 退出 超速 档 0/D 电热 预 热 es 
DRIVOSE | 42 a 低温 起 动 前 亮 3.5s 

















灯 灭 可 起 动 



































第 一 章 ” 汽 车 电路 图 的 特征 S3 
( 续 ) 
名 称 /功能 说 明 序号 图形、 文字 符号 ”名称 /功能 说 明 
并 是 | 常温 下 起 动 ， 亮 
| 二 热 成 火焰 | 9.3s 可 直接 起 动 柴油 粗 滤 
预 热 寒 ， 指 | 低温 起 动 前 亮 3 5s | 53 加 器 中 积 水 超 | ， 积 水 超 限时 灯亮 
和 -a "| 夫 示 “等 稳 预 限 报警 灯 
人 热 "， 灯 灭 可 起 动 
SR 自 烟 消 除 | 柴油 重型 车 暖 机 | 54 | 喇叭 按钮 
指示 灯 时 使 用 标志 
下 长 坡 时 堵 住 排 
与 入 > 
Ein | 所 合用 六 动作 但 后 晤 
和 制 动 力 减 速 ， 踩 离合 SS 》 py 烟 耳语 可 供 点 烟 用 
Fe 器 、 加 油 时 自动 
解除 
a _， | “ 排 气管 堵 住 起 制 发 动机 室 
itl 11 全 = 
于 人 | 动作 用 时 灯亮 (与 | 56 | 。 SG 。 | 益 开 启 拉手 
上 同 ) 指示 
车 电池 液 | ” 液 面 低 于 规定 信 0 
盏 日 仆人 也 
面 指示 灯 时 灯亮 57 | lg ed 电动 按 外 
日 个 \ 
拖车 制 动 外 后 视 镜 
98 
Ws Qnr) jim 
| 动 蹄 片 
只 到 请 全 | 起 动 档 或 车 速 在 后 窗 玻璃 
懂 栅 得 展 报 间 5 ~ lO0km/h 以 下 |」59 CD 刊 水 锅 及 洗 
灯 ， 防 抱 死 制 ed 
动 指示 灯 
“ABS 出 现 故障 时 电磁 减速 
ABS 系统 0 EE - 
sjy | 报警 灯亮 并 可 显 | 6 BD wd) 人 区 
示 故 障 码 制动器 
空气 滤 清 本 警车 、 刍 救护 车 、 
S 气 小 清 大 上 塞 ~ - 旋 转 灯 四 ， 四 
器 堵塞 指 ee 61| >Az 本 消防 车 车 项 旋转 敬 
示 灯 机 二 灯 开 关 标 志 
空气 压力 | ”空气 压力 超过 规 条 村 天棚 
和 62 [aa 灯 设 在 仪表 板 上 
指示 灯 定 值 时 灯亮 司 警 灯 - 









































S4 怎样 读 慌 汽车 电路 图 
( 续 ) 
名 称 /功能 序号 图 形 、 文 字符 号” 名称/ 功能 说 明 
前 照 灯 刊 
座 椅 加 热 本 二 水 洗涤 开关 
指示 灯 = 指示 、 前 照 
灯 清 洗 器 
门 关 严 后 室内 灯 
室内 灯 门 | 灭 ， 此 外 还 有 手 控 a 制 动 灯 、 制 动 灯 、 尾 灯 灯 
控 档 长 明 档 (ON) 及 TIALLIGHT| | 尾灯 报警 条 | 泡 烧 坏 灯亮 
断 开 档 (OFF) 
P 停止 、 制 动 ， 
R 倒 档 ，N 空 档 ， 
自动 变速 | 了 人 ”有 各 全 空调 系统 
器 档 位 指 | pw pr || 75 ok Ce] 制冷 压缩 机 
变速 ，2 锁定 档 ， 开启 指示 
上 自动 在 1-2 间 变 日 指 不 
速 , 工 低 档 ， 只 人 
许 在 1 档 行驶 
( Normal) 和 用 开关 选择 动力 ele 空调 系统 
动 力 模 式 | 模式 时 灯亮 1 za | | 鼓风机 指示 
( Power ) 2 
种 换 档 方式 
自动 变速 本 SK 注意 散热 
器 油 温 报警 cb 风扇 
风 窗 玻璃 Nr 点 火 开 关 接 通 ， 
刊 水 开关 78 | 站] | -主人 ”| 安全 带 未 系 时 灯亮 
指示 或 伴 有 蜂 鸣 
空调 系统 
< 人 > | ln 
(FACE) 
风 窗 玻璃 OFF 汤 开 ，INT 空调 系统 
刊 水 洗涤 开 | 间 软 ，LO 低速 ， 二 加 热 ( 吹 
关 指 示 HI 高 速 脚 ) 档 
后 窗 玻璃 有 
刊 水 指示 灯 g1 CY) ,后 窗 私 瑞 
和 开关 标志 Cs 
后 窗 玻璃 空调 系统 
一 起 
72 [LL] 洗涤 开关 82 > 
指示 下 热 ) 档 






































第 一 瘟 ” 汽 车 电路 图 的 特征 55 
( 续 ) 
名 称 /功能 说 明 
空调 系统 23 与 洪 潜 2 与 洪 尘 Ea 
人 除 霜 与 吹 脚 ， nn ee 
™ 器 报警 灯 时 灯亮 
(加 热 ) 档 
发 动机 转 | 发 动机 转速 超过 
速 报警 灯 最 高 允许 值 时 灯亮 
一 | 空气 循环 风 双 级 减速 | LOW 低速 指示 灯 ， 
ena ET 道 开 启 指 示 驱动 桥 HIGH 高 速 指示 灯 
( FRESH) 
车 内 空气 
， 专用 汽车 上 其 他 
循环 风 道 从 
CE | 才 “ 党 ， 志 本人 | 机 械 (如 起 重 、 缀 
Re 盘 机 挂 和 人 时 灯亮 ) 
燃油 粗 滤 
器 水 位 超过 驱动 指示 
规定 报警 
排 气 温度 
el 液 力 变 和 矩 
a 超过 一 定 限 a 
55 站 器 开关 指示 
翻斗 汽车 
后 视 镜 加 举 升 倾 秃 装 
热 指示 置 开关 或 指 
示 灯 标志 
后 视 镜 镜 
面 上 下 调节 le 差 速 锁 连 四 
90 与 左右 调节 102 锁 指 示 灯 车 辆 转弯 时 灯亮 
开关 标志 
用 于 气压 制 动 系 NS 
91 统 中 双 管 路 气压 ”也 声响 报警 
指示 
空气 滤 清 MW 中 波 ，SW 短 
92 器 堵塞 报 dt , 收 帮 机 波 | 波 ，FM 调频 波 ( 立 
A 段 选择 eo 
驾驶 室 未 | ”可 倾 翻 的 驾驶 室 收 放 机 调 
和 锁 止 报警 灯 ”| 回 位 时 未 锁 止 灯亮 谐 ( 选 台 ) 
分 动 器 前 , _ 收 放 机 音 
时 车 全 了 驱动 让 最 
桥 接 入 指 J me 量 控制 【或 和 最 小 ，MAX 





示 灯 
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56 怎样 谈 懂 汽车 电路 图 
( 续 ) 
名 称 /功能 说 明 
[Exim] | 右 声 道 平生 I 
控制 旋钮 示 灯 ee 
收 攻 机 音 | ”BASS 低 音 ， ee 
调控 制 TREB 高 音 ee 
关 指 示 
L 左 转向 ，R 右 转 
仪表 板 照 转向 灯 开 | 向 ，HI 常用 远 光 ， 
明灯 开关 关 与 超车 灯 | RASS 瞬间 远 光 ( 超 
指示 开关 车 信号 ) ，L0O 定位 
中 间 档 
收 放 机 节 
目 自 动 搜索 车 厢 顶 灯 
系统 
收 放 机 录 
音 带 节目 选 真空 度 指 | 真空 度 低 于 规定 
择 (快速 倒 示 灯 值 时 灯亮 
带 ) 
收 放 机 校 ee 
验 装 置 按键 
收 放 机 功 RADIO 收音 机 ， 车 门 玻璃 UP 升 起 ，DOWK 
能 选择 键 TAPE 磁带 升降 开关 降下 
增 热 器 开 
收 放 机 有 自 关 指 示 ， 除 
ANTENNA | | 动 升降 天 线 霜 器 指示 灯 
和 开关 指示 
收 放 机 温 车 窗 开 关 
音调 节 旋 包 禁止 
收 放 机 搜 co 
索 ( 检 eo 未 关 





查 ) 刍 














第 二 章 “汽车 主要 系统 电路 图 的 识 读 


第 一 上 汽车 电源 起 动 护 火 系 统 电 路 图 的 识 读 


一 、 大 众 捷达 轿车 电源 系统 电路 图 的 识 读 
大 众 捷 达 轿 车 电源 系统 电路 如 图 2-1 所 示 ， 该 系统 主要 由 匡 电 池 、 发 电机 、 起 动机 、 点 


火 开 关 等 组 成 。 





30 30 
15 ] 3 
入 入 
31 31 

530 








rs 

A2/1 F/3 |Y/3 1U2/12 DI1IF/1 R/10 D/7 W/3 |H1/4 
4.0 2.5 4.0 4.0 2.5 1.5 
ro/SwSW/ge ro/Ssw ro SW/ge SW 


1Tla 





WSs= 日 色 
swW= 黑 色 
ro= 红 色 
br= 标 色 


gn= 绿 色 
b1= 蓝 色 C 
gr= 灰 色 Cl 


1i= 紫 色 
ge= 黄 色 


2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 


图 2-1 大 众 车 系 捷达 轿车 电源 系统 电路 
A 一 著 电 池 ”PB 一 起 动机 C 一 发 电机 C1 一 电压 调 市 副 DD 一 点 火 开关 ”J59 一 凶 丛 继 电 右 ”Tla 一 单 筷 捅 头 - 
蕾 电池 附近 “” 山 一 接地 线 ， 蔓 电池 -车身 @) 一 接地 线 ， 变 速 器 -车身 ”四 一 接地 连接 点 ， 前 照 灯 线束 内 


58 怎样 恋人 履 汽 车 电路 图 


(一 ) 蓄电池 电路 

该 车 蕾 电池 用 A 表示 ， 负 极 接地 用 山 表 示 ; 接地 点 在 车 早上 ， 用 已 表 示 接 在 变速 右上 ， 
这 两 条 接地 线 较 粗 ， 截 面积 为 25. 0mm 。 男 一 个 接地 点 用 怨 表 示 ， 在 前 照 灯 线 束 内 ， 线 截面 
积 为 4. 0mm ， 柠 色 。 还 有 一 个 接地 点 在 晶体 管 点 火 系 统 控 制 单元 ， 位 于 压力 通风 室 左 侧 。 
线 截 面积 为 1.Smm- ， 黑 / 标 两 色 线 。 

蕾 电池 的 正极 与 起 动机 端子 30 用 粗 线 连接 ， 是 用 来 加 起 动机 供 大 电流 的 。 同 时 通过 端 
子 30 用 一 根 6. 0mm2 的 红色 线 与 发 电机 的 B+ 端子 连接 ， 属 充电 电路 的 一 部 分 。 还 有 一 条 
6. 0mm 红线 与 立 搬 接 需 的 第 3 个 端子 连接 ， 通 过 30 线 ， 回 其 他 用 电 设 备 供电 。 

(二 ) 发 电机 电路 

该 车 发 电机 用 C 表示 ， 发 电机 电压 调节 融 用 C1 表示 ， 线 路 编号 1 的 细 实 线 表示 上 自身 接 
地 。 发 电机 的 D + 端子 ， 通 过 一 个 单 孔 插 头 Tla 与 插 接 器 A2 的 1 号 端子 连接 ， 通 过 线路 编 
号 55 接 仪 表 板 ， 经 二 极 管 后 接点 火 开 关 。 在 点 火 开 关上 断 开 时 D + 端子 无 电 ， 而 B + 端子 为 
韶 电池 电压 。 点 火 开 关闭 合 ， 发 动机 未 起 动 时 ，D + 端子 得 电 ， 仪 表 板 内 的 二 极 管 正 向 导 
通 ， 问 发 电机 励磁 绕组 提供 励磁 电流 ， 发 电机 报警 灯亮 。 发 动机 起 动 后 ， 发 电机 发 电 ，D + 
端子 电压 由 发 电机 提供 ， 进 入 自 励 ，D + 端子 电位 升 高 后 ， 二 极 管 截止 ， 发 电机 报警 灯 烛 
灭 。 插头 Tla 的 安装 位 置 在 蓄电池 附近 。 

(三 ) 起 动机 电路 

起 动机 用 B 表示 ，5、6 表示 自身 内 部 接地 。 端 子 30 如 前 述 ， 端 子 50 采用 截面 积 为 
4. 0mm 的 粗 线 、 红 / 黑 两 色 线 与 下 持 接 器 第 一 个 端子 连接 ， 并 通过 插 接 各 Hl 的 端子 1 与 点 
火 开 关 端 子 50 连接 ， 组 成 起 动机 电磁 开关 的 控制 电路 ， 端 子 50 得 电 起 动机 便 工 作 。 起 动机 
端子 30 的 接线 如 前 蓄电池 接线 所 述 。 

(四 ) 点 火 开关 控制 

点 火 开关 用 DD 表示 ， 开 关 有 6 个 端子 : 端子 SU， 用 截面 积 为 0. 5mm 的 柠 红 双色 线 ， 
控制 收 放 机 电路 。 端 子 15 采用 截面 积 为 0. 5mm? 的 黑 线 ， 通 过 插 接 器 H1 的 端子 4 向 点 火 系 
统 等 供电 。 端 子 P 问 停 车 灯 供 电 ， 端 子 X 用 截面 积 为 2. 5mm 的 黑 黄 双色 线 ， 经 Hl 插 接 兹 
端子 3 号 与 秃 答 继 电 右 J]59 端子 1 号 相连 。 继 电 需 的 端子 1 号 与 继 电 需 与 端子 86 相 接 。 强 
向 继 电 屁 J59 工作 ， 端 子 50 与 30 相通 得 电 ， 端 子 是 按 起 动机 控制 线 。 

二 、 北 京 现代 伊兰特 轿车 电源 电路 分 布 

该 轿车 电源 电路 如 图 2-2 所 示 ， 请 读者 自行 分 析 识 读 。 

三 、 福 特 汽 车 充电 电路 图 的 识 读 

福特 汽车 充电 系统 控制 电路 如 图 2-3 所 示 ， 其 充电 控制 如 下 : 

1. 充电 电路 

发 电机 “B + ”一 易 熔 线 D 一 > 鞭 电 池 一 G100 、G103 接地 点 一 发 电机 接地 点 。 

2. 励磁 线圈 的 电路 

蓄电池 正极 一 “J” 熔 丝 一 发 电机 调节 器 “A” 端子 一 电压 调节 器 一 “磁场 ”线圈 一 电 
压 调 节 器 “E” 一 发 电机 接地 点 。 

3. 电压 调节 器 电路 

(1) 电压 调节 需 与 电源 的 连接 电路 

从 蓄电池 正极 一 “J” 熔 丝 一 发 电机 调节 句 “A” 端子 一 电压 调节 央 。 
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图 2-2 北京 现代 伊兰特 轿车 电源 电路 
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图 2-3 福特 (FORD) 汽车 充电 电路 图 


(2) 相 电 压 检 测 电 路 

从 发 电机 “S$” 端 子 一 电压 调 世 前 “S$” 端 子 。 

(3) 控制 充电 指示 灯 电 路 

从 蓄电池 正极 一 “P” 熔 丝 一 点 火 开 关 “RUN” 档 一 组 合 仪表 C254 端子 一 电阻 一 充电 
指示 灯 一 电压 调节 右 “1” 端子 。 

四 、 北 京 现代 伊兰特 轿车 充电 电路 图 的 识 读 





北京 现代 伊兰特 轿车 充电 电路 如 图 2-4 所 示 ， 请 读者 自行 分 析 识 读 。 

五 、 桑 塔 纳 轿车 起 动 电路 图 的 识 读 

桑塔纳 轿车 起 动 系统 接线 图 如 图 2-5 所 示 ， 工 作 电 路 分 析 如 下 : 

起 动 发 动机 时 ， 吸 引线 圈 电 路 为 蓄电池 正极 一 红色 导线 4 一 中 央 线 路 板 插座 P 一 中 央 线 
路 板 内 部 电路 一 中 央 线 路 板 择 座 P 一 红色 导线 2 一 点 火 开关 30 端子 一 点 火 开 关 起 动 档 一 点 火 
开关 50 端子 一 红 黑 色 导 线 3 一 中 央 线 路 板 端 子 B 一 中 央 线 路 板 内 路 电路 一 中 央 线 路 板 C 端 
子 一 红 黑 色 导 线 6 一 起 动机 50 端子 一 吸引 线圈 一 起 动机 一 励磁 绕组 一 绝缘 电 刷 一 电 枢 绕 
组 一 接地 电 刷 一 接地 。 

保持 线圈 电路 为 蓄电池 正极 一 红色 导线 4 一 中 央 线 路 板 插 座 P 一 中 央 线 路 板 内 部 电路 一 
中 央 线 路 板 插座 P 一 红色 导线 2 一 点 火 开 关 30 端子 一 点 火 开 关 起 动 档 一 点 火 开 关 50 端子 一 
红 黑 色 导 线 3 一 中 央 线 路 板 B8 端子 一 中 央 线 路 板 内 部 电路 一 中 央 线 路 板 C 端子 一 红 黑 色 导 
线 6 一 起 动机 50 端子 一 保持 线路 一 接地 。 
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图 2-4 北京 现代 伊兰特 轿车 充电 电路 


注 : 除 柴 油 机 外 。 
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E> 
图 2-5 桑塔纳 轿车 起 动 系统 控制 电路 
1 一 点 火 开关 ”2 一 红色 导线 3 一 红 黑 色 导 线 4 一 白色 导线 5 一 蓄电池 ”6 一 红 黑 色 导 线 7 一 黑色 导线 
8 一 电磁 开关 ”9 一 定子 10 一 电 枢 ”11 一 起 动机 总 成 ”12 一 驱动 齿轮 ”13 一 滚 柱 式 单 向 离合 器 14 一 拨 又 
一 回 位 弹 稀 ”16 一 中 央 线 路 板 

电磁 开关 线圈 通电 ， 接 触 盘 闭 合 时 电动 机 电路 : 蓄电池 正极 一 黑色 电缆 7 一 起 动机 30 
端子 一 电磁 开关 一 接触 盘 一 起 动机 一 励磁 绕组 一 电 枢 绕组 一 接地 。 

发 动机 起 动 后 ， 点 火 开关 起 动 档 断 开 ， 电 路 为 : 保持 线圈 一 接地 一 电动 机 一 吸引 线圈 一 > 
起 动机 50 端子 一 保持 线圈 。 活 动 铁心 回 位 ， 接 触 盘 断 开 ， 电 动机 断 电 ， 起 动 结 

六 、 汽 车 点 火 系统 电路 图 的 识 读 

大 众 捷达 轿车 使 用 Cs 统 ， 其 电路 如 图 2-6 所 示 。 

图 中 G40 为 霍 尔 式 尽 火 信号 发 发 和 后 需 ， 其 接线 柱 含 义 : 270 为 信号 输出 端 ，3/ + 为 霍 尔 元 
件 供 电 端 ，1/ - 为 接地 ， We N41 “6”、“5”、“3” 号 端子 相连 ， 点 火器 
N41 “2” 号 端子 接地 (通过 1.5sw/br 导线 直接 与 著 电 池 负 极 相 连 ) ，N41“4” 志 端子 通过 
1. 5sw 导线 与 点 火线 圈 15 号 线 相 连 为 电源 正极 。 

当 点 火 开 关 处 于 点 火 位 置 时 ， 继 电器 盒 内 15 号 线 通电 ， 点 火 系统 初级 电路 为 : 继电器 
盒 内 15 号 线 一 继 电 右 例 G1/4 端子 一 1. 5sw 导线 一 点 火线 圈 N“15” 接线 柱 一 点 火线 圈 初 级 
统 组 一 点 火线 图 “1” 接 线 柱 一 1. 5gn 导线 一 点 火 闫 N41“1” 接 线 柱 一 点 火 各 N41 内 末 级 部 
体 管 一 1. 5sw/br 导线 一 接地 。 

点 火 系统 高 压 电 路 为 : 点 火线 圈 次 级 统 组 一 点 火线 圈 融 压 接线 柱 “4” 一 分 电 关 0 一 某 
一 所 高 压 线 一 火花 蹇 插头 P 一 火花 寨 Q 一 接地 一 蓄电池 负极 一 蕾 电 池 正 极 一 点 火 开 关 一 继 电 
器 盒 15 线 一 继电器 盒 G1/4 端子 一 1. 5sw 导线 一 点 火线 圈 15 接线 柱 一 次 级 绕组 。 
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G40 一 和 霍 尔 传感器 ”0 一 分 电器 ”30 一 超速 切断 控制 右 单 元 ， 仅 用 于 1. 8L 发 动机 P 一 火花 塞 插 头 
N 一 点 火线 圈 ”Q 一 火花 寨 ”N41 一 晶体 管 点 火 系 统 控 制 单元 (点火 器) ， 压 力 通 风 室 左 侧 
加 一 接地 点 ， 发 动机 室 左 侧 ”N51 一 进 气 管 预 热 加 热电 阻 ” 伏 一 接地 连接 点 ， 
发 动机 室 线束 内 ”N68 一 傅 速 - 超速 控制 器 * 一 不 适用 1.8L 发 动机 





第 二 六 汽油 机 电 控 系 统 电路 图 的 识 读 





国内 常见 大 众 和 车 型 较 多 采用 空气 流量 传 感 瘟 的 汽油 机 电子 控制 系统 电路 ， 其 电路 组 成 、 
连接 等 基本 相同 ， 仪 导线 颜色 等 略 有 差异 。 汽 油 机 电子 控制 系统 原理 如 图 2-7 所 示 ， 而 电路 


MA 一 嘱 台 


如 图 2-8 所 示 。 汽 油 机 电子 控制 系统 电路 可 划分 为 传 感 毅 电路 、 电 子 控制 系统 电路 、 执 行 病 
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电路 等 。 以 下 将 按 各 电路 分 述 展示 给 该 者 。 
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图 2-7 汽油 机 电子 控制 系统 原理 
F60 一 傅 速 开关 ”G2 一 冷却 液 温度 传感器 ”G6 一 汽油 泵 ”G28 一 发 动机 转速 传感器 ”G39 一 氧 传感器 





G70 一 空气 流量 计 G72 一 进 气 温度 传感器 ”G88 一 傅 速 节气 门 电位 计 7 一 汽油 泵 继电器 
N79 一 曲轴 箱 通 风 加 热电 阻 ”N80 一 活性 炭 色 电磁 阅 ”N122 一 终端 能 量 输出 极 ”V60 一 仍 速 电动 机 
Z19 一 氧 传感器 加 热 器 ”G40 一 霍 尔 传感器 ”C61 、C66 一 爆燃 传感器 ”C62 一 冷却 液 温度 传感器 
G69 一 节气 门 电位 计 J338 一 节气 门 控 制 单元 N 一 2、3 氏 点 火线 圈 ”N30 ~ N33 一 1 ~4 饶 喷 油 器 
N128 一 1 、4 红 点 火线 圈 P 一 火花 塞 插 涉 ”Q 一 火花 窒 ”S15、S18 一 熔 丝 T16 一 日 诊断 接口 


一 、 传 感 器 电路 图 的 识 读 

大 众 轿车 汽油 机 电子 控制 系统 所 采用 的 传感器 包括 空气 流量 传 感 需 G70 、 发 动机 转速 传 
感 帮 C28 、 霍 尔 传 感 硕 (相位 传 感 希 ) G40 、 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 硕 G62、 进 气温 度 传 感 
器 G72、 节 气门 电位 计 G69 、 合 速 电 位 计 G88 、 爆 燃 传感器 G61 及 G66 、 氧 传感器 G39 。 

1. 空气 流量 传感器 G70 电路 

大 众 车 系 所 采用 的 空气 流量 传感器 属于 热 膜 式 ， 空 气流 量 由 传感器 转换 为 输出 的 电压 信 
号 ， 如 图 2-8d 所 示 。 空 气流 量 计 G70 的 供电 电路 为 : 继 电 需 盒 30 号 线 一 燃油 泵 继电器 (经 
过 内 部 闭合 的 触 点 ) 一 炊 丝 $ (30A) 一 线路 中 搬 接 需 T8 一 1.5 导线 一 空气 流量 计 端子 2。 
音 号 输入 电路 为 : 空气 流量 计 正 信号 由 空气 流量 计 G70 端子 5 一 0.5 导线 一 电子 控制 单元 
J220 插座 T80 关子 13 输入 ; 空气 流量 计 负 信号 由 G70 端子 3 接 J220 插座 T80 的 端子 12 。 

2. 转速 传感器 G28 电路 

发 动机 转速 传 感 顺 G28 属于 电磁 感应 式 转速 传 感 郑 ， 曲 轴 上 安装 的 信号 转子 随 曲 轴 一 
起 转动 时 ， 传 感 带 线圈 输出 随 转 速 变 化 的 交 变 电压 信号 ， 如 图 2-8c 所 示 ， 转 速 传 感 希 G28 
的 三 个 端子 相应 的 正 、 负 信号 及 信号 应 屏 敬 ， 其 中 信号 屏蔽 问 子 T3b 中 端子 1 由 发 动机 接地 
点 接地 。 转 速 信 号 回路 为 ，T3b 中 端子 3 一 0. 5 导线 一 J220 T80/56。 转 速 负 信号 回路 : T3b 
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图 2-8 汽油 机 电子 控制 系统 电路 
(一 发 动机 接地 点 (在 发 动机 控制 单元 的 旁边 ) ” 己 一 传 感 带 到 控制 单元 接地 连接 
中 端子 2 一 0. 5 导线 一 J220 T80/63 。 转 速 信 号 是 发 动机 电子 控制 系统 完成 嘎 油 、 点 火 等 控制 
的 重要 信号 ， 信 号 输入 采用 双 线 制 ， 可 防止 其 他 用 电 设 备 电 流 引 起 “参考 地 ”点 的 电位 变 
化 而 影响 信号 判断 ， 同 时 为 防止 执行 璐 电流 的 辐射 干扰 ， 转 速 信号 采用 屏蔽 方法 ， 屏 下 应 有 














不 人 
一 点 接 于 发 动机 接地 点 。 

3. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 G62 电路 

发 动机 冷却 液 温度 传 感 锅 主要 由 负 温 度 系 数 的 热 敏 电阻 构成 ， 发 动机 冷却 液 温度 变化 
时 ，G62 热 敏 电 阻 阻 值 变化 ， 接 入 电路 后 ， 电 子 控制 单元 J220 接受 随 电 阻 值 变化 的 电压 信 
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图 2-8 汽油 机 电子 控制 系统 电路 ( 续 ) 


号 以 确定 温度 ， 如 图 2-8b 所 示 ，G62 由 接线 端子 1 与 20 的 T80/67 端子 相连 ， 是 接地 电 
路 ，G62 的 端子 3 与 控制 单元 T80ZS53 相连 ， 为 参考 电压 输出 ， 同 时 也 是 信号 输入 。 

4. 堆 尔 信号 传感器 G40 电路 

霍 尔 传感器 又 被 称 为 相位 传 感 硕 ， 和 起 尔 传 感 硕 装 在 凸轮 轴 前 端 (或 分 电 需 轴 ) 当 轴 旋 
转 时 ， 霍 尔 元 件 产生 的 霍 尔 电压 经 过 传 感 带 内 部 的 集成 电路 整形 放大 后 输出 ， 凸 轮轴 转动 一 
周 ， 输 出 一 个 信号 ， 这 个 电压 信号 代表 发 动机 第 1 和 拭 上 止 点 位 置 ， 如 图 2-8a 所 示 。 和 霍 尔 传 
感 融 G40 的 接地 电路 : G40 接线 端子 3 一 0.5 导线 一 了 P20 的 T80/67 接地 端子 。G40 的 电源 由 
控制 单元 J]220 提供 : J220 的 T80 端子 62 一 0. 5 导线 一 G40 接线 端子 1。G40 信号 输入 回路 
为 ，G40 接线 端子 2 一 0. 5 导线 一 220 的 T80/76。 
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图 2-8 ”汽油 机 电子 控制 系统 电路 〈 续 ) 


5. 节气 门 电位 计 G69 

廊 气 门 电位 计 669 的 活动 触 头 与 市 气门 轴 相 连 ， 市 气门 轴 转 动 时 ,活动 触 尖 转动 ， 电 
位 计 接 入 电路 电阻 变化 ， 控 制 单元 收 到 触 头 上 随 电 阻 变化 的 电压 信号 ， 以 确定 节气 门 开 度 。 
方 气 门 电位 计 的 电路 如 图 2-8a、b 所 示 。 控 制 单元 J]220 通过 T80/62 一 0.5 导线 一 市 气门 控制 
组 件 J338 的 插 接 器 T8h/4 端子 一 电位 计 一 J338 插 接 器 T8h/7 端子 一 0.5 导线 一 控制 单元 
J220 的 T80/67 一 接地 ， 这 样 J220 提供 的 参考 电压 作用 在 电位 计 电 阻 上 ， 在 活动 触 凑 上 的 电 
压 一 皇 接 需 T8h/5 端子 一 0. 5 导线 一 J220 的 T80775 输入 控制 单元 内 部 。 
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图 2-8 汽油 机 电子 控制 系统 电脑 (名 性 ) 
6. 进 讲 气 温度 度 传 感 /三 S72 电路 
进 气 温度 传 感 硕 G72 与 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 硕 G62 原理 相同 ， 如 图 2-8b 所 示 ，G72 


的 端子 2 通过 0. 5 导线 与 了 20 的 T80/67 端子 相连 ( 见 图 2-8a)， 


是 接地 电路 ，G72 的 端子 1 





与 控制 单元 J]220 的 T80/54 端子 相连 为 参考 电压 输出 ， 同 时 也 是 信号 输入 。 


7. 和 仍 速 节气 门 电位 计 G88 电路 
盒 速 节气 门 电位 计 G88 同市 
头 上 电压 通过 0. 5 导线 一 控制 单元 220 的 T80/74 输入 控制 单元 ， 以 确定 





气门 电位 计 G69 原理 相同 ， 如 图 2-8b 所 示 ，G88 的 活动 触 





仿 速 时 市 气门 开 
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度 。 节 气门 电位 计 G69 和 傅 速 电位 计 
G88 同时 安 污 在 市 气门 控制 开关 J338 
内 ， 在 节气 门 控制 单元 J338 中 ， 还 有 
节气 门 食 速 开关 F60。 当 处 于 傅 速 状 
态 ， 节 气门 关闭 时 ，F60 触 点 闭合 ， 
动机 控制 单元 的 T8069 端子 一 0.5 导 
线 一 市 气门 控制 单元 J338 插 接 器 T8h/ 
3 一 F60 触 点 一 插 接 右 T8h/7 一 发 动机 发 动机 转速 信息 “车 速 信号 
控制 单元 J]220 的 T80/67 一 接地 ， 发 动 D BE 
机 控制 单元 了 220 确认 节气 门 关闭 。 | 15 
8. 氧 传感器 G39 电路 0.5 0.5 
大 众 轿车 多 采用 加 热 型 氧 传感器 ， | | 


如 图 2-8e 所 示 ， 氧 传 感 夯 加 热 硕 电路 T80/6 T80/20 
为 电源 一 a 线 ( 与 空气 流量 计 并 联 ) 一 J220 | 
氧 传 感 融 搬 接 带 T4/1 疹 子 一 氧 传 感 骨 80/15 Oe T80/26 


下 
加 热 器 电热 丝 _, 氧 传感器 4 孔 插 接 器 | 
T4/2 端子 一 1.0 导线 一 控制 单元 T80/ 0. 
27 端子 “控制 单元 220 内 部 电路 一 接 | 




















10 5 0.5 


Ol 


地 ， 控 制 单元 J]220 控制 氧 传感器 加 热 
句 接 地 回路 。 氧 传 感 磺 由 搬 接 需 T4/3 
及 T4/4 端子 输出 随 废气 中 氧 浓 度 变 化 


T4/2 RT4/3 月 T4/4 


的 电信 号 ,分 别 由 J220 的 T80/25 和 \ 
T80/26 端子 输入 控制 单元 J220。 

9. 爆燃 传感器 G61 、G66 到 = 

爆燃 传 感 硕 G61 、G66 为 压 电 式 传 | 和 
感 带 ， 发 动机 产生 爆燃 时 ， 传 感 带 将 发 人 
动机 和 氏 体 振动 转变 为 电信 号 ， 如 图 | 
2-8b、c 所 示 。 图 中 G61、G66 内 部 细 线 
表示 一 压 电 晶体 ， 其 电路 为 压 电 晶体 一 
插 接 器 T3a/2 一 0.5 导线 一 发 动机 控制 
单元 J220 T80/67 一 接地 ， 压 电 蝇 体 一 图 2-8 “汽油 机 电子 控制 系统 电路 〈 续 ) 
插 接 古 T3a/1 端子 一 0. 5 导线 一 发 动机 
控制 单元 的 T8&0Z68 形成 回路 ， 传 感 器 
屏蔽 由 插 接 融 T3a/3 接地 。 

二 、 电 子 控制 单元 电路 图 的 识 读 

如 图 2-8a 所 示 ， 控 制 单元 J]220 通过 T80OZ1 端子 一 1.5 导线 一 熔 丝 S17 (10A) 与 继 电 善 
盒 内 15 号 线 相 连 ， 且 通过 T80/3 端子 (图 2-8d) 一 1.0 导线 一 继电器 盒 P2 接线 柱 与 继电器 
盒 内 30 号 线 相连 。 如 图 2-8c 所 示 ， 控 制 单元 J]220 通过 T80/2 端子 及 2. 5 导线 于 发 动机 控制 
单元 劳 发 动机 接地 点 接地 。 











70 怎样 恋 仅 汽车 电路 图 


三 、 执 行 器 电路 图 的 识 读 

1. 电动 汽油 泵 的 电路 

电动 汽油 人 录 工 作 由 发 动机 控制 单元 J220 控制 ， 点 火 开 关 接 通 后 (图 2-8d) ， 电 动 汽油 人 泵 
继 电 需 线圈 电路 为 : 继 电 融 盒 内 15 号 线 一 继电器 端子 86 一 继电器 内 线圈 一 继 电 噩 端子 85 一 
0. 5 导线 一 控制 单元 ]220 T80/4 端子 一 控制 单元 J220 内 部 电路 一 接地 。 继 电 希 线圈 通电 后 ， 
继电器 内 常 开 触 点 闭合 ， 继 电器 盒 内 30 号 线 一 继电器 端子 30 一 继电器 内 触 点 一 继电器 端子 
87 一 继 电 融 盒 N 接线 柱 ， 回 电动 汽油 肥 及 其 他 电子 控制 系统 执行 锅 供 电 。 如 图 2 - 8e 所 示 ， 
电动 汽油 泵 电路 为 ， 电源 正极 一 继电器 盒 内 30 号 线 一 继电器 触 点 一 熔 丝 S3 (10A) (经 过 b 
线 ) 一 继电器 例 E14 接线 柱 一 1. 5 导线 一 电动 机 人 燃油 泵 一 接地 。 

2. 喷 油 器 电路 

大 众 系列 轿车 汽油 机 电子 控制 系统 中 喷 油 需 为 高 阻 型 ， 可 称 之 为 电压 驱动 型 电路 。 当 控 
制 单元 中 控制 品 体 管 导 通 时 ， 叶 油 需 线 圈 通 电 ， 喷 油 融 阁 打开 嘎 射 燃油 。 嘎 油 套 的 实际 电路 
如 图 2-8d 所 示 。 电 动 汽油 泵 继 电 需 触 点 闭合 后 ， 继 电 需 盒 30 号 线 一 继 电 需 触 点 一 继电器 盒 
N 接线 柱 一 1. 5 导线 一 附加 熔 丝 $S (30A) (图 2-8d) 一 喷 油 器 N30、N31、N32 、N33 的 端子 
1 一 喷 油 器 线圈 一 喷 油 器 N30、N31、N32 、N33 端子 2 一 控制 单元 T80/73 、T80/80 、T80/58、 
T80765 端子 一 控制 单元 内 部 电路 一 接地 。 由 电路 可 知 ， 喷 油 控制 为 顺序 喷射 。 

3. 急速 控制 电动 机 的 电路 

上 述 发 动机 电子 控制 系统 中 食 速 控制 方式 为 市 气门 耳 动 式 ， 由 市 气门 控制 单元 J338 中 
仿 速 电动 机 V60 直接 推动 节气 门 ， 在 仍 速 时 打开 和 关闭 ， 以 调 厄 俘 速 转速 ， 仍 速 电 动机 V60 
的 电路 如 图 2-8b 所 示 ， 其 电路 为 : 发 动机 控制 ]220 的 T8066 一 1.0 导线 一 市 气门 控制 单元 
J338 搬 接 硕 T8h/1 端子 一 念 速 电动 机 V60 一 搬 接 硕 T8h/2 端子 一 1.0 导线 一 发 动机 控制 单元 
T80759 端子 ， 由 发 动机 控制 单元 控制 食 速 电动 机 V60 的 工作 。 

4. 贮 饶 电磁 阀 的 电路 

活性 器 钠 电 磁 阀 由 发 动机 控制 单元 J]220 控制 ， 属 于 占 空 比 信号 控制 型 ， 当 控制 单元 
J220 控制 电磁 内 通 电 时 ， 次 鲸 中 活性 衣 吸 附 的 汽油 蒸气 被 吸入 到 发 动机 内 烧 掉 ， 以 防止 释 
放 到 大 气 中 形成 污染 。 如 图 2-8e 所 示 ， 炭 饶 电 磁 阀 由 a 线 (与 汽油 人 泵 继电器 端子 87 相连 ， 
为 正极 接线 ) 一 句 饶 电磁 阀 连 线 病 子 1 一 电位 阅 N80 一 谣 饶 电磁 交接 线 端 子 2 一 0.5 导线 一 
发 动机 控制 单元 J]220 的 T80Z15 一 发 动机 控制 单元 内 电路 一 接地 。 

5. 点 火 系 统 的 电路 

如 图 2-8a 所 示 ， 本 例 是 无 分 电器 的 电子 控制 点 火 系 统 ， 采 用 双生 同时 点 火 方式 ， 其 中 
点 火线 圈 与 点 火 需 组 合 在 一 起 ， 由 继电器 盒 内 15 号 线 一 继 电 需 盒 D23 接线 柱 一 2. 5 导线 一 
N520 的 T4/2 端子 回 点 火线 圈 及 点 火 硕 供电 ， 并 通过 N520 的 T4/4 并 子 接地 。 采 用 双生 同时 
点 火 时 ， 发 动机 第 2 和 氏 、 第 3 氏 同 时 点 火 ， 由 控制 单元 的 T80/71 一 0.5 导线 一 N520 的 T471 
端子 输入 点 火锅 控制 信号 ; 发 动机 第 1 和、 第 4 和 拭 同 时 点 火 ， 由 控制 单元 的 T80/78 一 0.5 导 
线 一 N520 的 T4/3 端子 回 点 火 需 输入 控制 信号 。 

点 火线 圈 初 级 和 次 级 分 为 两 组 ， 分 别 为 第 2、3 垂 和 第 1、4 年 提 供 高 压 电 ， 高 压 电 路 中 
无 分 电器 ， 点 火线 圈 高 压 线 直接 与 火花 塞 相连 。 
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第 三 节 ”汽车 自动 变速 器 控制 电路 图 的 识 读 


一 、 本 田 雅 痿 汽车 自动 变速 器 控制 电路 图 的 识 读 

本 田 雅 图 (ACCORD) 汽车 目 动 变速 希 控 制 电 路 如 网 2-9a、b 所 示 ， 其 识 读 图 方法 介绍 
如 下 : 

(一 ) 电 控 单元 电路 

1. 永久 ( 常 ) 电源 电路 (图 2 -9a) 

蓄电池 “+” 极 一 No. 13 炊 丝 一 制 动 踏板 位 置 开关 一 PCM A8 端子 。 

2. 主 电 源 电 路 

蕾 电池“+” 极 一 No.22 熔 丝 一 No.23 熔 丝 一 点 火 开 关 (1Gc1 端子 ) 

No. 19 熔 丝 一 PCME5S 端子 
No 18 炊 丝 一 PCME10 端子 

3. 接地 电路 (图 2 -9b) 

PCM 一 LG1 、LG2 、PG1 、PG2 端子 一 G101 、G102 接地 。 

(二 ) 信号 输入 电路 

1) PCM C5 端子 一 3 档 离合 套 变 速 天 油 压 开关 一 接地 (网 2 -9b)。 

2) PCM C13 端子 一 4 档 离合 硕 变 速 硕 油 压 开关 一 接地 。 

3) ATF 温度 传 感 硕 、 主 轴 转 速 传 感 锅 、 副 轴 转 速 传 感 郑 、 进 气 卜 管 压力 传 感 硕 。 

(三 ) 执行 句 工 作 电 路 

1) 换 档 锁 工作 电路 (图 2 -9a): 

蓄电池 “+” 极 一 No. 22、No. 23 炊 丝 一 点 火 开 关 IG1 奖 子 一 No. 21 熔 丝 一 换 档 锁 电 磁 
线圈 一 PCM A22 端子 。 

2) 离合 大 压力 控制 电磁 阅 A、B、C 变 矩 带 离 合 秦 电磁 网 、 换 档 电 磁 交 A、B、C。 

3) 数据 传输 插 接 器 (DLC) 电路 (图 2 -9b): 

LM 二 了 | 数据 传输 搬 接 器 (DLC)。 

二 、 大 众 车 系 自 动 变 速 器 控制 电路 图 的 识 读 

大 众 车 系 的 宝来 、 捷 达 轿 车 采 用 01M 日 动 变速 希 ， 其 电子 控制 系统 由 传 感 锅 ， 目 动 变 
速 硕 控制 单元 、 执 行 硕 (电磁 几 ) 、 各 种 控制 开关 等 组 成 ， 其 控制 电路 如 网 2-10a、b、c、 
d、e 所 示 。 

(一 ) 传 感 硕 控制 电路 

该 车 系 的 01M 目 动 变速 希 电 子 控制 系统 所 使 用 的 传 感 硕 包 括 : 节气 门 电位 计 G69 、 芋 
速 传 感 硕 G68 、 发 动机 转速 传 感 锅 G28 、 变 速 问 转速 传 感 郑 G38 、 变 速 问 机 油 温度 传 感 硕 
G93。 发 动机 控制 单元 与 自动 变速 右 控 制 单元 通过 数据 总 线 相连 ， 这 样 节 气门 电位 计 、 发 动 
机 转速 传 感 硕 信 号 通过 发 动机 控制 单元 、 数 据 总 线 输入 目 动 变速 套 控 制 单元 。 在 此 只 介绍 三 
种 传 感 带 控制 电路 图 的 识 读 。 

1. 车 速 传感器 G68 控制 电路 

车 速 传 感 絮 G68 安装 在 自动 变速 名 壳 体内 ， 属 于 电磁 感应 式 传 感 顺 ， 如 图 2-10d 所 示 。 
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图 2-9 本 田 雅 阅 (ACCORD) 汽车 自动 变速 器 控制 电路 





车 速 传 感 硕 G68 在 目 动 变速 带 输 出 轴 转 动 时 ， 其 内 部 线圈 产生 交 变 电压 ， 回 路 为 线圈 一 
痊 一 车 速 传 感 硕 插 接 关 T3/2 一 >0. 5ws 导线 一 日 动 变速 各 控制 单元 J217 的 T68/20 端子 ; 线圈 
男 一 端 一 车 速 传感器 插 接 器 T3/1 端子 一 0. 5ge 导线 一 自动 变速 器 控制 单元 J]217 的 T68/65 端 
子 。 通 过 上 述 电 路 ， 和 车速 传 感 絮 的 电压 信号 输入 自动 变速 硕 控 制 单元 ， 作 为 换 档 和 锁 止 离合 
髓 锁 止 控制 的 依据 。 电 路 中 与 车 速 传 感 髓 搬 接 需 T3/3 相连 的 0. 5sw 导线 为 屏蔽 线 ， 通 过 





T68/43 与 日 动 变速 锅 控 制 单元 P17 相连 (接地 ) 。 
2. 机 油 温 度 传 感 器 G93 控制 电路 





变速 货机 油 温度 传 感 带 位 于 浸 在 目 动 变速 六 油 内 的 滑 阀 箱 上 的 传输 线 上 ， 属 于 热 敏 电阻 


(名 


温度 系数 ) 式 传 感 奉 ， 如 图 2-10c 所 示 ， 用 于 检测 目 动 变速 带 机 油 (ATF) 温度 。 机 油 
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图 2-9 本 田 雅 交 (ACCORD) 汽车 自动 变速 器 控制 电路 ( 续 ) 


温度 传感器 G93 通过 12 脚 插头 T127Z1 端子 及 T12/12 端子 、0.75sw 导线 及 0. 5ro/sw 导线 与 
自动 变速 器 控制 单元 J]217 的 T68/67 及 T68/6 相连 。 

3. 变速 器 转速 传感器 G38 控制 电路 

变速 器 转速 传感器 G38 原理 与 车 速 传感器 G68 相同 ， 属 于 磁感应 式 传感器 ， 如 图 2-10c 
所 示 , 行星 齿轮 机 构 中 大 太阳 轮转 速 经 G38 线圈 产生 电信 和 号， 线圈 通过 传感器 插 接 器 、 
0. 5ro 导线 、0. 5gn 导线 与 日 动 变速 融 控 制 单元 J217 的 T8066、T80/21 相连 ， 电 压 信 号 通过 
上 述 电路 输入 目 动 变速 希 控 制 单元 J217。 

(二 ) 变速 需 控 制 单元 J217 电路 

变速 右 控 制 单元 J]217 电路 如 图 2-10a、b 所 示 。 

自动 变速 硕 控 制 单元 J]217 的 供电 电路 为 : 电源 正极 一 点 火 开 关 30 接线 柱 一 6. 0ro 导线 
一 熔 丝 S15 (5A) 一 0. 35ro/li 导线 一 插 接 器 T10g/5 端子 一 0. 5ro/li 导线 一 自动 变速 器 控制 











74 怎样 恋 仅 汽车 电路 图 










D50/b B/50 D/30 Qo) 
| | 
bo 10 l. 1.0 2.5 2.5 6.0 6.0 
sw/gn ge/bl rO/SW ro/Sw ro/Sw ro “To IO 
Y WRT6/3 ol | 
10 0.5 6.0 
rO/SWrO/sw 


bln 
全 T10/10 
sl 
B182 


1.0 1.0 
sw/bl sw/bl 


| 2 3 45 6 7 89 10 11 12 13 14 


a) 


图 2-10 自动 变速 器 控制 电路 网 

B 一 起 动机 Tl0g 一 10 端子 插头 ， 灰 色 ， 在 插头 保持 壳 体 内 ， 流 水 槽 左 侧 ”D 一 点 火 开关 J17 一 燃油 泵 继电器 

J226 一 起 动 锁 止 及 倒车 灯 继 电器 ， 在 附加 继电器 支架 13 位 置 ”M16 一 左 侧 倒车 灯 灯 M17 一 右 侧 倒车 灯 灯 泡 

S15 一 熔 丝 支架 上 15 号 熔 丝 ”TSh 一 5 端子 插头 ， 在 左 侧 A 柱 下 部 附近 ， 缠 在 线束 内 ”T6 一 6 端子 插头 ， 棕 色 ， 

在 插头 保持 壳 体 内 ， 流 水 槽 左 侧 ”T10 一 10 端子 插头 ， 检 色 ， 在 插头 保持 这 体 内 ， 流 水 模 左 侧 ”一 接地 连接 ， 

在 自动 变速 器 线束 内 ”名 一 螺纹 联接 -2 - (30)， 在 继电器 盒 上 他 一 正极 连接 (30 ) ， 
在 仪表 板 线 束 内 ”他 一 正极 连接 (50)， 在 仪表 板 线 束 内 ”0 一 连接 ( RL) ， 在 仪表 板 线束 内 
@ 一 正极 连接 -4 - (0)， 在 仪表 板 线束 内 连接 (RL) ， 在 车 内 线束 内 
注 : 该 系统 电线 颜色 均 同 网 a 

单元 的 T68/45 端子 ， 如 图 2-10e 所 示 ， 电 源 正极 一 点 火 开 关 15 接线 柱 一 2. 5sw 导线 一 熔 丝 
S231 (20A) 一 插 接 器 T10g/1 端子 一 1. 5sw/gn 导线 一 自动 变速 器 控制 单元 T68/23 端子 ; 自 
动 变 速 器 控制 单元 17 的 接地 电路 如 图 2-10b 所 示 ， 控 制 单元 J]217 的 T6871 端子 一 2. 5br 导 
线 一 目 动 变速 融 线 束 内 接地 点 一 流水 模 中 部 接地 点 。 
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b) 
图 2-10 ”自动 变速 带 控 制 电路 图 ( 续 ) 

F125 一 多 功能 开关 ”T32 一 32 端子 插头 ， 蓝 色 ”J217 一 自动 变速 器 ， 在 流水 槽 中 部 “T68 一 一 68 端子 插头 
]220 一 多 点 咀 射 控制 单元 。 T80 一 80 端子 捅 头 “ 卫 85 一 带 显示 器 的 控制 单元 ， 在 组 合 仪表 内 “Tl121 一 121 端子 插头 
J361 一 Simos 控制 单元 T8 一 8 端子 插头 “T10 一 10 端子 插头 ， 检 色 ， 在 插头 保护 过 体内 ， 流 水槽 左 侧 
T10g 一 10 端子 插头 ， 灰 色 ， 在 插头 保护 充 体 内 ， 流 水 桶 左 侧 ”T16 一 16 端子 插头 ， 在 仪表 板 中 部 ， 目 诊断 接口 
《一 正极 连接 (30a) ， 在 仪表 板 线束 内 “” 国 一 连接 〈 自 诊断 多 线 ) ， 在 仪表 板 线束 内 * 一 仅 指 AGCZ 、AQY 、APK、 
AGN、AEH、AKL 发 动机 ** 一 空调 接线 ”x**x 一 仅 指 APF、ARZ、ATF、AZH、AVU 发 动机 
… 一 仅 指 AQY、APK 、AGZ 发 动机 


(三 ) 执行 右 控 制 电路 

1. 电磁 阀 电 路 

1) 电磁 冰 N88、N89、N90、N91 、N92 、N94 电路 。 以 上 电磁 阀 通 过 自动 变速 器 控制 单 
元 的 T68/67 端 一 0. 75sw 导线 一 插 接 闪 T1271 提供 电压 ， 目 动 变速 融 控 制 单元 J217 分 别 对 电 
磁 病 的 接地 回路 进行 控制 ， 而 相应 的 控制 端子 分 别 是 : 电磁 阅 N88 一 T68/55 问 子 ; 电磁 立 
N89 一 T68/54 闪 了 于 ; 电磁 疯 N90 一 T68/9 妆 子 ; 电磁 卫 N91 一 T68/47 问 子 ; 电磁 疯 N92 一 
T68/56 端子 ; 电位 赋 N94 一 T68/10 端子 。 
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图 2-10 目 动 变速 天 控制 电路 图 ( 续 ) 
F8 一 强制 降 档 开关 ”N94 一 电磁 立 7 ”G38 一 变速 带 转 速 传 感 带 ”T2 一 2 端子 插头 ， 在 变速 占 上 ”G93 一 机 油 温 度 传 
感 带 Tl2 一 12 端子 插头 “了 J217 一 自动 变速 器 控制 单元 ， 在 流水 模 中 部 T68 一 68 端子 插头 “J220 一 多 点 喷射 控制 单 
元 T80 一 80 端子 插头” N88 一 电磁 阅 1 N89 一 电磁 阅 2 N90 一 电磁 阅 3 ”N91 一 电磁 阀 4 N92 一 电磁 阅 5 ”N93 一 
电磁 阀 6 加 一 接地 连接 ， 在 自动 变速 器 线束 内 “加 一 接地 点 ， 在 流水 槽 中 部 ”一 …- 一 仅 指 AGZ 发 动机 
仅 指 AEH、ARL、AGZ、AQY 、APK 发 动机 
2) 电磁 败 N93 是 压力 调节 阀 ， 如 图 2-10c 所 和 示 ， 电 路 为 : 自动 变速 融 控 制 单元 J217 的 
T68/58 端子 一 0. 75gr 导线 一 12 脚 插 接 器 T12/8 一 N93 一 12 脚 搬 接 器 T12/2 一 >0. 75sw/ws 导线 
一目 动 变速 天 控制 单元 了 17 的 T68/22 端子 。 
2. 变速 杆 锁 止 电磁 阀 N110 控制 电路 
变速 杆 锁 止 电 人 磁 阀 N110 位 于 变速 杆 上 ， 其 作用 是 锁 止 档 位 ， 如 图 2-10e 所 示 ，N110 电 
磁 病 的 电路 是 : 点 火 开 关 15 接线 柱 一 2. 5sw 导线 一 0. 5sw 导线 一 熔 丝 S11 (5A) 一 0. 35sw/li 
导线 一 0. 5sw/li 导线 一 电磁 阅 N110 一 0. 5br/bi 导线 一 自动 变速 器 控制 单元 J]217 的 T68/29 端 
子 ， 踩 下 制 动 踏板 时 ， 自 动 变速 器 控制 单元 217 使 电磁 阅 N110 接地 ， 自 动 变 速 器 变速 杆 锁 
止 被 解除 。 
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d) 


图 2-10 目 动 变速 右 探 制 电 路 图 ( 续 ) 
fF 一 制 动 灯 开关 ”G68 一 车 速 传感器 ”104 一 ABS/ABS 及 EDL 控制 单元 J217 一 自动 变速 器 控制 单元 ， 在 流水 模 中 
部 ”J533 一 数据 总 线 自 诊断 接口 ， 在 组 合 仪表 上 J 一 发 动机 控制 单元 。”T3 一 3 端子 插 涉 ， 在 变速 器 上 T10g 一 10 
端子 插头 ， 灰 色 ， 在 插头 保护 壳 体内 ， 流 水 槽 左 侧 ”TI10w 一 10 端子 插头 ， 白 色 ， 在 插头 保护 壳 体内 ， 流 水 模 左 侧 
T25 一 25 端子 插头 ， 在 ABS/ABS 及 EDL 控制 单元 “1T32a 一 32 端子 插头 ， 绿 色 ， 在 组 合 仪表 上 ”T47 一 47 端子 插 
头 ， 在 ABS 及 EDLATCS/ESP 控制 单元 上 (2000 年 7 月 前 ) ”T47a 一 47 端子 插头， 在 ABS 及 EDLATCS/ESP 控制 单 
元 上 (2000 年 8 月 后 ) T68 一 68 端子 插 涉 ”9 一 连接 (54)， 在 仪表 板 线束 内 ”他 一 连接 (high-bus) ， 在 仪表 板 
线束 内 ”全 一 连接 (how-bus) ， 在 仪表 板 线束 内 
(四 ) 控制 开关 电路 图 识 旋 
目 动 变速 硕 探 制 单元 除 接收 来 目 传 感 硕 的 信号 之 外 ， 还 接收 来 目 各 种 控制 开关 传 来 的 开 
关 信 号 ， 这 些 控制 开关 包括 多 功能 开关 F125 、 制 动 灯 开关 下 和 强制 低档 开关 。 
1. 多 功能 开关 下 125 控制 电路 
多 功能 开关 F125 电路 如 图 2-10b、e 所 示 ， 其 主要 作用 是 向 目 动 变速 融 控 制 单 元 提供 变 
速 杆 (自动 变速 器” 操纵 手柄 ) 位 置信 号 ， 电 源 正极 一 点 火 开关 D/15 接线 柱 一 2. 5sw 导线 
一 炊 丝 S231 (20A) 一 1.5sw/gn 导线 一 目 动 变速 本 线束 内 U8 连接 点 一 0. 5sw/gn 导线 一 多 功 
能 开关 F125 的 T8/7 端子 一 T8/3 端子 一 0. 5br 导线 一 自动 变速 器 线束 内 接地 点 一 流水 槽 中 部 
接地 点 ， 以 上 为 多 功能 开关 F125 的 供电 电路 。 
多 功能 开关 的 T8/1、T8/2、T8/6、T8/5 分 别 与 目 动 变速 硕 控 制 单 元 PI17 的 T68/23、 
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图 2-10 ”上 自动 变速 带 控 制 电 路 图 ( 续 ) 
D 一 点 火 开 天 ”了 217 一 目 动 变 速 带 控制 单元 ， 在 流水 模 中 部 ”了 285 一 市 显示 带 的 控制 单元 ， 
在 组 合 仪 表 上 K142 一 变速 杆 位 置 PAN 报警 灯 ”L101 一 变速 杆 档 位 照明 ”N110 一 变速 杆 锁 
止 电 磁铁 ”S7 一 熔 丝 支架 上 7 号 熔 丝 ”S11 一 熔 丝 支架 上 11 号 熔 线 ”S231 一 熔 丝 支架 上 31 
号 熔 丝 Tl0g 一 10 端子 插头 ， 灰 色 ， 在 插头 保持 却 体 内 ， 流 水 槽 左 侧 “T32 一 32 妆 子 插头 ， 
蓝 色 “T68 一 68 端子 插头 ”@ 一 接地 点 ， 在 转向 柱 附近 ” 国 一 接地 连接 一 1 一 ， 在 仪表 板 线 
束 内 ”全 一 接地 连接 一 2 一 ， 在 仪表 板 线束 内 ”他 一 正极 连接 (15)， 在 仪表 板 线束 内 3 
一 正极 连接 (58b) ， 在 仪表 板 线束 内 ”@ 一 正极 连接 -1 ~ (15) ， 在 车 内 线束 内 本 
正极 连接 -2 - (15)， 在 车 内 线束 内 ”人 一 连接 (15a) ， 在 自动 变速 器 线束 内 
T68/63 、T68/62 、T68/18 相连 ， 丫 控制 单元 发 送 变速 杆 位 置信 号 。 
2. 强制 低档 开关 F8 控制 电路 
强制 低档 开关 与 节气 门 拉 索 成 一 体 ， 此 开关 工作 电路 如 图 2-10e 所 示 ， 当 加 速 踏板 踏 到 
底 并 超过 节气 门 全 开 点 开关 接 通 时 ， 目 动 变 速 融 控制 单元 217 的 T68/16 疹子 一 0. 5gr/gn 导 
线 一 强制 降 档 开 关 F8 一 0. 5br 导线 一 目 动 变速 从 线束 内 接地 点 一 流水 槽 中 部 接地 点 ， 目 动 变 
速 希 控制 单元 收 到 强制 低档 信号。 
3. 制 动 灯 开 关 控 制 电 路 
制 动 灯 开 关 安 委 在 制 动 踏板 文 光 上 ， 电 路 连接 如 网 2-10d 所 示 ， 当 鸭 驶 员 路 下 制 动 路 板 
时 ， 制 动 订 开 关 工 接 通 ， 一 方面 制 动 灯 被 点 完 ; 为 一 方面 ， 电 源 一 制 动 轨 开关 F 王 1. 0ro. sw 
导线 一 自动 变速 名 控制 单元 的 T68715 端子 ， 癌 目 动 变 速 右 控制 开关 发 送 制 动 信号 ， 此 时 变 
速 杆 锁 止 解除 。 
三 、 通 用 别克 世纪 轿车 巡航 控制 电路 图 的 识 读 
上 海通 用 别克 世纪 轿车 巡航 系统 电路 如 图 2-11 所 示 ， 巡 航 控 制 句 (ECU) 通过 真空 电 
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磁 阀 〈 连 接 通 真空 径 ) 、 通 气 电磁 阀 (连接 通 大 气 ) 来 控制 真空 电动 机 的 真空 度 ， 使 真空 电 
动机 按 需要 动作 ， 并 通过 拉 索 控制 节气 门 的 开 度 。 

上 海通 用 别克 世纪 轿车 巡航 控制 硕 的 插 接 需 各 端子 的 排列 如 图 2-12 所 示 ， 各 端子 连接 
说 明 见 表 2-1 。 





0.5GRY |87 V6VINN 
/BLK 0.5SWHT|| 85 ONLY 
0.5YEL | 494 





图 2-11 于 海通 用 别克 贷 纪 轿车 巡航 控制 系统 电路 
1 一 点 火 开 关 在 ACC 或 RUN 位 通电 2 一 收音 机 燃 丝 3 一 熔断 器 ”4 一 接 熔 断 器 ”5 一 点 火 
开关 在 RUN、BULB TEST 或 START 位 置 时 通电 6 一 仪表 熔 丝 ”7 一 多 功能 开关 ”8 一 主 开 
关 9 一 巡航 设 定 开 关 ”10 一 制 动 开 关 ”11 一 接 指 示 灯 “12 一 巡航 控制 指示 灯 13 一 组 合 仪 
表 印 制 电 路 ”14 一 主 开关 接 通 输入 信号 ”15 一 发 动机 ECU 16 一 制 动 输入 信号 ”17 一 设 定 / 
滑行 输入 信号 ”18 一 巡航 控制 取消 输入 信号 ”19 一 巡航 控制 输出 信号 ”20 一 主 开关 接 通 输出 

信号 “21 一 巡航 控制 需 (ECU) 
表 2-1 上 海 别 克 世 纪 轿 车 巡航 控制 器 的 端子 连接 说 明 


端子 连接 导线 颜色 连接 电路 代号 端子 功能 
397 巡航 控制 开关 接 通 输入 











B 白色 85 巡航 控制 指示 灯 控 制 

C 深蓝 /白色 403 通气 电磁 阀 控 制 

D 深 绿 / 白 色 817 车 速 信号 输入 

E 494 巡航 控制 接 通 输出 

F 398 巡航 控制 伺服 装置 传感器 输入 〈 高 ) 
G 86 制 动 信号 输入 

H 399 巡航 控制 伺服 装置 传感器 输入 〈 低 ) 
J 150 接地 
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端 子 连接 导线 颜色 连接 电路 代号 端子 功能 

K 浅 绿 色 402 真空 电磁 控制 
84 设 定 /滑行 输入 
87 恢复 /加 速 输入 
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图 2-11 上 海通 用 别克 世纪 轿车 巡航 控制 系统 电路 ( 续 ) 

1 一 接地 “2 一 真空 控制 ”3 一 通气 控制 ”4 一 何 服装 置 位置 传 感 器 输入 信和 号 ”5 一 车 速 输入 信和 号 ”6 一 巡航 控制 器 (ECU) 
7 一 真空 源 8 一 单 向 阀 9 一 真空 钢 10 一 出 风 (空调 ) 11 一 通气 “12 一 闭合 ”13 一 真空 释放 阀 “14 一 真空 释放 口 
15 一 真空 电磁 阀 16 一 通气 电磁 阅 “17 一 可 变 交 流 电 信号 “18 一 伺服 装置 位 置 传感器 “19 一 真空 电动 机 
20 一 巡航 控制 装置 “21 一 接 转速 传感器 “22 一 发 动机 ECU 23 一 1242 脉冲 /km 24 一 连接 节气 门 ”25 一 接 接地 分 配器 
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一 、 防 抱 死 制 动 系统 电路 图 的 识 读 

汽车 防 抱 死 制 动 系统 (ABS) 是 指 在 制 动 过 程 中 自动 调 
市 车 轮 制 动 力 ， 防 止 车 轮 抱 死 ， 以 获得 最 佳 制 动 效能 的 电子 
装置 。 本 书 以 大 众 宝 来 轿车 的 Mark60 型 ABS 为 例 ， 其 电路 
如 图 2-13 所 示 。 

(一 ) ABS 传感器 电路 图 的 识 读 

pe 图 2-12 上 海 别克 世纪 轿车 巡航 控 

大 众 宝来 轿车 ABS 痰 置 所 使 用 的 车 轮转 速 传 感 副 包括 : 制 器 的 插 接 器 端子 排列 
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右 后 轮转 速 传 感 器 G44 、 布 前 轮转 速 传感器 G45 、 左 后 轮转 速 传感器 G46 、 左 前 轮转 速 传 感 
器 G47。 车 轮转 速 传感器 G44 ~ G47 属于 电磁 感应 式 传 感 絮 ， 如 图 2-13c 所 示 ，G44 的 电路 
为 : G44 线圈 交 变 信号 一 0. 5sw 导线 一 ABS 控制 单元 的 T47a/42; G44 线圈 交 变 信号 一 *0. 5ge 
导线 一 ABS 控制 单元 的 T47a/43。G45 的 电路 为 ，G45 线圈 产生 的 交 变 信号 一 0. 5sw 导线 一 
ABS 控制 单元 Ji04 的 T47a/33 端子 ; 线圈 产生 的 交 变 信号 一 0. 5gn 导线 一 ABS 控制 单元 J104 
的 T47a/34 病 子 。G46 的 电路 为 : G46 线圈 的 交 变 信号 一 0. 5sw 导线 一 ABS 控制 单元 104 的 
T47a/37 端子 ;6G46 线圈 的 交 变 信号 一 0. 5sw 导线 一 人 ABS 控制 单元 J104 的 T47a/36 端子 。 
G47 的 电路 为 : G47 线圈 产生 的 交 变 电压 信号 一 0. 5sw 导线 一 ABS 控制 单元 J104 的 T47a/46 
端子 ，G47 线圈 的 电压 信和 号 一 0. 5br 导线 一 ABS 控制 单元 的 T47a/45 端子 。 


Di15 Ws 
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SW Sw 9 
32 | 
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WSs= 白 色 
sW= 黑 色 
ro= 红 人 色 
br= 标 色 
sgn= 绿 色 
bl= 蓝 色 
gr= 灰 色 
1i= 紫 色 
ge= 黄 色 
or= 栓 色 
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a) 


图 2-13 大众 宝 来 轿车 ABS 电路 
A 一 蓄电池 ”DD 一 点 火 开 关 ”FE20 一 开关 和 仪表 照明 调节 器 FE256 一 TCSZESP 按钮 
J104 一 ABS 及 EDLZTCSZESP 控制 单元 ， 在 发 动机 室内 左 侧 。 L71 一 TCS 开关 照明 
S9 一 炊 丝 支架 上 9 号 熔 丝 S178 一 蓄电池 炊 丝 文 识 上 熔 丝 -6- (30) S179 一 蓄电池 炊 丝 支架 上 
燃 丝 -7- (30)  T3 一 3 端子 插头 ”T6 一 6 端子 插头 “T6c 一 6 端子 搬 头 “1T47a 一 47 端子 插头 
人 电 一 接地 点 ， 在 转向 柱 附近 全 一 接地 连接 -1 - ， 在 仪表 板 线束 内 赐 一 接地 连接 -2 - ， 
在 仪表 板 线束 内 ”一 正极 连接 (15) ， 在 仪表 板 线束 内 “他 一 正极 连接 (58b ) ， 
在 仪表 板 线 束 内 一 正极 连接 -2 - (15a) ， 在 仪表 板 线束 内 
一 连接 (TCS/ESP) ， 在 仪表 板 线束 内 
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b) 


G85 一 转向 角度 传感器 ， 在 转向 柱 上 ”104 一 ABS 及 EDL/TCS/ESP 控制 单元 ， 在 发 动机 室 
内 左 侧 ” 卫 17 一 自动 变速 器 控制 单元 J… 一 发 动机 控制 单元 ”N133 一 右 后 轮 ABS 进 液 阀 
N134 一 左 后 轮 ABS 进 液 阅 ”N135 一 右 后 轮 ABS 出 液 阀 ”N136 一 左 后 轮 ABS 出 液 疾 

N225 一 ESP 开关 闪 -1 - ”N226 一 ESP 开关 阀 -2 - T6a 一 6 端子 搬 头 “TI0w 一 10 端子 插 
头 ， 和 白色， 在 插头 保护 过 体内 ， 流 水 横 左 侧 “147a 一 47 端子 插头 “T68 一 68 端子 插头 ， 用 于 
4 档 自 动 变速 器 (AG4) ”T68a 一 68 端子 搬 头 ， 用 于 5 档 自 动 变速 融 (AG5) ”人 鸳 一 接地 连 
接 -2 - ， 在 仪表 板 线束 内 0 一 连接 (high-bus) ， 在 仪表 板 线束 内 “修一 连接 (low-bus ) ， 

在 仪表 板 线 束 内 … 一 仅 指 自动 变速 器 的 车 











G47 G46 G45 G44 


29 30 31 32 3334 35363 38 3940 4 42 
C) 


图 2-13 ”大众 宝来 轿车 ABS 电路 ( 续 ) 
G44 一 右 后 轮转 速 传 感 旨 ”G45 一 右前 轮转 速 传 感 避 ”G46 一 左 后 轮转 速 传感器 ”G47 一 左前 
轮转 速 传感器 “JIL04 一 ABS 及 EDL/ATCS/ESP 控制 单元 ， 在 发 动机 室内 左 侧 ”N99 一 右前 轮 
ABS 出 液 册 ”N100 一 右前 轮 ABS 出 液 阀 ”N101 一 左前 轮 ABS 进 液 闪 ”N102 一 左前 轮 ABS 出 
液 阅 ”N227 一 ESP 高 压 开关 了 将 -1 ”N228 一 ESP 高 压 开关 阀 -2 - ”T2a 一 2 端子 插头 ,在 
右 后 轮转 速 传 感 带 上 ”T2b 一 2 端子 插 涉 ， 在 左 后 轮转 速 传 感 器 上 ”T47a 一 47 端子 插头 
(3 一 连接 ( 左 后 转速 传感器 + ) ， 在 发 动机 室 线 束 内 的 一 连接 ( 左 后 转速 传感器 - ) 在 发 
动机 室 线 束 内 ”的 一 连接 ( 右 后 转速 传感器 + ) ， 在 发 动机 室 线束 内 ”的 一 连接 ( 右 后 转 
速 传感器 - ) ， 在 发 动机 室 线束 内 
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| 14。 六 上 3 3 A 人 人 3 
an ao[ @® | cmkl | [| ®lm 


43 4 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 
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图 2-13 大众 宝来 轿车 ABS 电路 ( 续 ) 
G200 一 纵向 加 速度 传感器 ， 在 转 问 柱 附近 ”G201 一 制 动 压力 传感器 -1 - ， 在 制 动 总 泵 上 G202 一 横扫 率 传 感 絮 ， 
在 转向 柱 上 ”G251 一 纵向 加 速度 传感器 ， 在 右 侧 A 柱 上 JI04 一 带 EDLZTCSZESP 的 ABS 控制 单元 ， 在 发 动机 室内 
左 侧 ”T47a 一 47 端子 插头 ”V64 一 ABS 液压 泵 ”@ 一 连接 -1 - ， 在 ABS 线束 内 全 一 连接 -2 - ， 在 ABS 线束 内 
* 一 仅 指 四 轮 驱动 车 * * * 一 仅 指 有 ESP 及 四 轮 驱 动车 ”-……- 一 仅 指 有 ESP 及 前 轮 驱动 车 








2. 车 轮转 向 角 传 感 器 G85 

如 图 2-13a、b 所 示 ， 转 回 角 传感器 G85 供电 电路 为 : 点 火 开 关 “15” 接 线 柱 一 2. 5sw 
导线 一 1. 5sw 导线 一 炊 丝 S9 (5A) 一 0. 5sw/gr 导线 一 0. 35sw/gr 导线 一 G85 的 T6a/5 交 子 ; 
传 感 G85 的 T6/1 端子 一 0. 35br 导线 一 接地 点 名 (仪表 板 线束 内 ) 。 转 向 角 T8 传 感 需 输出 
的 转向 盘 转 角 信 和 号 向 数据 总 线 输出 : G85 的 T6a/3 端子 、T6a/2 端子 一 0.35ro/sw 导线 或 
0. 35ro/br 导线 一 数据 总 线 连接 点 加 (连接 high-bus， 仪 表 板 线束 内 ) 及 数据 总 线 连接 点 《3 
(连接 low-bus， 仪 表 板 线束 内 ) ， 通 过 数据 总 线 与 ABS 控制 单元 的 T47/11 、T47/15 端子 
相连 。 

3. 纵向 加 速度 传感器 G200 

如 图 2-13d 所 示 ，ABS 控制 单元 了 04 的 T47a/26 端子 一 0. 5ge/ro 导线 一 G200 的 端子 3， 
向 纵向 加 速度 传感器 G200 供电 ， 传 感 器 G200 的 端子 2 一 0. 5ge/br 导线 一 ABS 控制 单元 J104 
的 端子 T47a/24 一 ABS 控制 单元 内 部 电路 一 接地 。 传 感 器 输出 信号 一 G200 的 端子 1 一 0. 5ge/ 
li 导线 一 ABS 控制 单元 的 T47a/6 端子 ， 输 入 到 控制 单元 。 
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图 2-13 大众 宝来 轿车 ABS 电路 ( 续 ) 
fF 一 制 动 灯 开关 F9 一 手 制 动 报警 开关 J104 一 ABS 及 EDLATCS/ESP 控制 单元 ， 在 发 动机 室内 左 侧 ”J503 一 带 显 示 
器 的 控制 单元 ， 用 于 收音 机 及 导航 系统 * * T5h 一 5 端子 插头 ， 在 左 侧 A 柱 下 部 附近 ， 缠 在 线束 内 ”T16 一 16 端子 
插头 ， 在 仪表 板 中 部 ， 自 诊断 接口 、T26 一 26 端子 插头 * * 147a -47 端子 插头 “的 一 接地 点 ， 在 左前 纵 梁 上 
@ 一 连接 (54) ， 在 仪表 板 线 束 内 ”@ 一 连接 ( 自 诊断 线 )， 在 仪表 板 线 束 内 ”@ 一 连接 (ABS 左 脉冲 ) ， 在 仪表 
板 线束 内 ”@@ 一 连接 (ABS 右 脉冲 ) ， 在 仪表 板 线束 内 ”** 一 仅 指 有 导航 系统 的 车 
4. 制 动 压力 传感器 G201 
制 动 压力 传 感 带 安装 在 制 动 总 人 录 上 ， 其 电路 如 图 2 -13d 所 示 ，ABS 控制 单元 104 的 
T47a/18 端子 一 0. 5bl 导线 一 G201 的 端子 3 回 制 动 压 力 传 感 问 G201 供电 ， 传 感 硕 G201 的 端 
子 2 一 0. 5gr 导线 一 ABS 控制 单元 J104 的 端子 T47a/20 一 ABS 控制 单元 内 部 电路 一 接地 。 传 
感 器 输出 信号 一 G201 端子 1 一 0. 5sw 导线 一 ABS 控制 单元 的 T47a/19 端子 ， 输 入 到 控制 
单元 。 
5. 横 摆 率 传 感 器 G202 
横 摆 率 传 感 器 安装 在 转向 柱 上 ， 其 电路 如 图 2-13d 所 示 ，ABS 控制 单元 J104 的 T47a/26 
端子 一 0. 5ge/ro 导线 一 G202 的 端子 3， 回 横 摆 率 传 感 希 G202 供电 ， 传 感 带 G202 的 端子 2 一 
0. 5ge/br 导线 一 ABS 控制 单元 了 04 的 端子 T47a/24 一 >ABS 控制 单元 04 内 部 电路 一 接地 。 
传感器 输出 信号 一 G202 的 端子 1 一 0. 5gr/li 导线 一 ABS 控制 单元 有 卫 04 的 T47a/40 端子 输入 到 
ABS 控制 单元 。 
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图 2-13 大众 宝 来 轿车 ABS 电路 ( 续 ) 
F34 一 制 动 液 液 面 报警 触 点 ”G34 一 制 动 摩擦 衬 片 指示 融 ， 左 前 ”J285 一 带 显 示 带 的 控制 单元 ， 在 组 合 仪 
表 上 ，”J533 一 数据 总 线 自 诊断 接口 ， 在 组 合 仪表 上 ”K32 一 制 动 摩擦 衬 片 磨损 报警 灯 ”K47 一 ABS 报警 灯 
K118 一 制 动 系统 报警 条 ”K155 一 TCS/ESP 报警 灯 SS15 一 熔 丝 支架 上 熔 丝 153 1T32 一 32 端子 插头 ， 蓝 
色 “1T32a 一 32 端子 插头 ， 绿色 @ 一 接地 点 ， 在 发 动机 室内 左 侧 ”人 @ 一 接地 连接 ， 在 左 大 灯 线 东 内 
多 一 螺纹 联接 -2 - (30) ， 在 继电器 盒 上 ”人 @@ 一 正极 连接 (30a) ， 在 仪表 板 线束 上 ”@ 一 连接 ( 自 诊 
岂 玉 线 ) ， 在 仪表 板 线束 内 
(二 ) 电子 控制 单元 电路 图 的 识 讯 
如 图 2-13a 所 示 ，ABS 控制 单元 用 104 的 供电 电路 为 : 蓄电池 正极 (“A/ +”) 一 16. 0ro 
导线 一 熔 丝 S178 (30A) 一 2. 5ro/gn 导线 一 ABS 控制 单元 的 T47a/32 端子 ，@) 蓄 电池 正极 
(“A/+”) 一 16. 0ro 导线 一 炊 丝 S178 (30A) 一 2. 5ro/gn 导线 一 人 ABS 控制 单元 的 T47a/1 端子 ; 
@ 点 火 开 关 接 通 时 ， 点 火 开 关 “15” 接 柱 (D/15) 一 2. 5sw 导线 一 1. 5sw 导线 一 熔 丝 S9 
(5A) 一 0. 5sw/gr 导线 一 ABS 控制 单元 的 T47a/4 端子 。ABS 控制 单元 J104 的 接地 电路 (图 
2 机 为 (DABS 控制 单元 J104 的 T47a/16 端子 一 2. 5br 导线 一 接地 (左前 纵深 上 的 接 
;ABS 控制 单元 J04 的 T47a/47 端子 一 2. 5br 导线 一 接地 (左前 纵深 上 的 接地 点 )。 
ls 
1. 执行 器 电路 
宝来 轿车 的 ABS 控制 单元 104 在 ABS 液压 单元 N55 上 组 合 为 一 个 整体 ，ABS 的 执行 
妖 : 右 后 轮 ABS 进 液 陪 N133 、 左 后 轮 ABS 进 液 阀 N134 、 右 后 轮 ABS 出 液 阅 N135 、 左 后 轮 
ABS 出 液 较 N136、 右 前 轮 ABS 进 液 较 N99、 右 前 轮 ABS 出 液 阅 N100、 左 前 轮 ABS 进 液 效 
N101、 左 前 轮 ABS 出 液 赋 N102 、ESP 高 压 开 关内 N227 、N228 、ESP 开关 阀 N225 、N226 及 
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ABS 液压 到 V64 安装 在 液压 单元 N55 内 部 ， 与 ABS 控制 单元 104 相连 无 实际 导线 ， 可 参考 
ABS 控制 单元 104 内 部 细 线 表示 的 原理 电路 。 

2. 自 诊 断 线 电 路 

宝来 轿车 自 诊 断 k 线 电 路 如 图 2-13e 所 示 ，ABS 控制 单元 的 T47a/2 一 0. 5gr/ws 导线 一 自 诊 
灶 接 口 的 T1677 端子 一 输出 数据 (故障 信息 和 测量 数据 块 等 )。 男 外 ， 如 图 2-13f 所 示 ， 自 诊 
汤 K 线 一 、“b” 线 一 0.35gr/ws 导线 一 组 合 仪 表 内 ABS 报警 条 ， 由 ABS 报警 灯 输 出 故障 信号 。 

二 、 福 特 林 肯 ，… 城市 轿车 安全 气囊 控制 电路 图 的 识 读 

福特 林肯 城市 (lincoln Town) 轿车 安全 气 早 系统 控制 电路 如 图 2-14 所 示 ， 该 车 型 安 
全 气 早 系统 控制 电路 插 接 器 有 灰色 和 黑色 两 种 ， 各 端子 的 排列 如 图 2-15 所 示 ， 各 端子 的 连 
接 说 明 见 表 2-2。 

表 2-2 ”福特 林肯 . 城市 轿车 安全 气囊 系统 控制 电路 插 接 器 各 端子 连接 说 明 

哨子 号 电路 编号 电路 连接 说 明 
295 浅 蓝 /粉红 电源 (点火 开 关 RUN 时 通电 ) 











让 


| 

















2 624 了 右 碰 撞 传感器 检测 
3 57 接地 

4 608 安全 气 早 警示 灯 控 制 
5 57 接地 

6 625 左 碰撞 传 感 带 检测 
7 286 乘客 席 侧 安全 气 早 解除 
8 614 乘客 席 侧 安全 气 洁 检测 
9 616 乘客 席 侧 安 全 气 早 反馈 
10 615 灰色 /白色 驾驶 席 侧 安全 气 宫 反馈 
11 614 灰色 /橙色 芍 驶 席 侧 安全 气 守 检测 
12 623 紫色 /白色 安全 传 感 带 输出 检测 
13 937 红色 /白色 电源 (一 直接 通 ) 
14 一 未 用 





15 611 安全 传感器 输入 电源 
16 613 安全 传感器 接地 检测 
17 617 PKZO 粉红 /橙色 右 碰 撞 传 感 带 电源 
18 619 粉红 /白色 左 碰撞 传 感 带 电源 


20 618 紫色 / 浅 绿 右 碰撞 传感器 接地 检测 
51 620 紫色 / 浅 蓝 左 碰撞 传感器 接地 检测 


22 = 一 = 未 用 
73 612 P/O 紫色 / 柳 色 安全 传感器 电源 检测 


三 、 丰 田 旦 赛 系 统 电 路 图 的 识 读 
丰田 皇冠 轿车 安全 气 早 系统 控制 电路 如 图 2-16 所 示 ， 其 电路 识 读 比较 简明 ， 请 读者 自 
行 分 析 阅 读 。 
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安全 气囊 引爆 电路 短 接 片 , 当 拔 开 插 接 器 后 ， 线 间 插 接 器 , 除 说 明 外 , 所 有 
安全 气囊 引 煤 | 短 接 贱 海 请 于 短 接 和 起 的 传感器 组 束 都 局 于 ja401 











图 2-14 ”福特 林肯 ，… 城市 轿车 安全 气 宫 系统 控制 电路 





图 2-15 ”安全 气 时 系统 控制 电路 插 接 带 珊 子 排列 
a) 灰色 插 接 器 b) 黑色 插 接 器 
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图 2-16 丰田 星 冠 轿车 安全 气 赛 系统 电路 图 





B 一 黑色 ”BR 一 棕色 G 一 绿色 GR 一 灰色 I 一 蓝 色 LG 一 浅 绿 色 0 一 检 色 P 一 粉红 色 R 一 红色 
V 一 紫罗兰 色 W 一 白色 Y 一 黄色 *1 一 带 侧 气 守 ”*2 一 带 智 能 进入 /起 动 系统 *3 一 不 带 智能 进入 /起 动 系统 
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丰田 皇冠 轿车 安全 气 赛 系统 电路 图 ( 续 ) 
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A -二 量 “_^ BD 、 “E> 
第 五 广 ” 主动 悬 架 系统 电路 图 的 识 议 
以 丰田 雷 克 院 斯 LS400 型 轿车 主动 悬 架 电 控 系统 (图 2-17) 电路 为 例 ， 介 绍 识 该 图 的 
方法 。 
ee 门 控 指示 灯 
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图 2-17 丰田 雷克萨斯 LS400 型 轿车 主动 悬 架 电 控 系统 电路 
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一 、 信 号 输入 电路 图 的 识 读 

1. 转向 传感器 电路 

(1) 电源 电路 

从 蕃 电池 正 (+) 极 一 MAIN 熔 丝 一 ALT 炊 丝 一 AMI 燃 丝 一 点 火 开 关 (1G, ) 一 熔 丝 一 
转 回 传 感 需 

(2) 信号 电路 

转向 传感器 一 电 控 单元 的 “SS ”“SS, ”端子 。 

(3) 接地 电路 

转 回 传 感 硕 一 接地 

2. 前 右 侧 高 度 控制 传感器 的 信号 电路 

(1) 电源 电路 

控制 电路 : 从 电 控 单元 的 “MREY” 端子 一 2 号 高 度 控 制 继电器 的 电磁 线圈 一 接地 点 。 

主 电 路 : 从 蓄电池 正极 一 MAIN 熔 丝 一 ALT 熔 丝 一 “ECU +B” 熔 线 一 2 号 高 度 控制 继 
电 需 的 触 点 一 各 个 高 度 控 制 传 感 希 ;另外 ，2 号 高 度 控制 继电器 一 电 控 单元 的 “IGB” 端 子 ， 
这 条 电路 的 作用 是 对 继电器 进行 监测 。 

(2) 前 左 侧 高 度 控 制 传 感 右 的 信号 电路 

前 左 侧 高 度 控制 传感器 一 电 控 单元 的 “SHEL” 端 子 ， 其 余 高 度 控 制 传 感 器 电路 请 读者 
自行 分 析 识 读 。 

3. 模式 开关 的 信号 电路 

由 电 控 单元 的 “TSW”、“HSW”、“NSW” 端子 分 别 经 各 开关 后 接地 。 

4. 调 取 故障 码 触 发 信号 电路 

故障 诊断 插座 的 “TS” 端子 一 电 控 单元 的 “TS” 端 子 ， 故 障 诊断 插座 的 “TC” 端子 一 
电 控 单元 的 “TC” 端子 。 

5. 制 动 信 号 电路 

由 蓄电池 正极 一 MAIN 熔 丝 一 ALT 熔 丝 一 “STOP” 熔 丝 一 制 动 灯 开 关 一 电 控 单元 的 
“STP” 奖 子 。 

6. 门 控 灯 开关 的 信号 电路 

电 控 单元 的 “DOOR” 端子 一 门 控 灯 开 关 一 接地 。 门 控 灯 开关 同时 对 门 控 指示 灯 进 行 
控制 。 

7. 故障 码 调 取 触 发 信号 电路 

高 度 控制 连接 盒 9 号 脚 一 电 控 单元 的 “CLE” 端 子 。 

二 、 执 行 器 工作 电路 图 的 识 读 

1. 空气 压缩 机 电路 

(1) 控制 电路 

电 控 单元 的 “RCMP” 端 子 一 1 号 高 度 控制 继 电 右 的 电磁 线圈 一 电 控 单元 的 “ -RC” 











端子 

(2) 主 电路 

由 蓄电池 正极 一 MAIN 熔 丝 一 ALT 熔 丝 一 AIR SUS 熔 丝 一 1 号 高 度 控制 继电器 的 触 点 一 
空气 压缩 机 一 电 控 单元 “RM + ”端子 或 降 压 电阻 一 接地 。 
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2. 排 气 闪电 路 

电 探 单元 的 “SLEX” 端子 一 排 气 赋 一 电 欣 单元 的 “- RC” 端 子 。 

3. 高 度 控制 阔 电 路 

1 号 高 度 控 制 阀 电路 ， 由 电 控 单元 的 “SLFR”、“SLFL” 端 子 一 1 号 高 度 控 制 阀 一 接地 。 

2 号 高 度 电磁 阀 电 路 ， 由 电 控 单元 的 SLRR 、SLRL 端子 一 2 号 高 度 控制 阀 一 接地 。 

4. 前 悬 架 控制 执行 器 电路 

电 控 单元 FCH 端子 一 前 悬 架 控制 执行 锅 一 接地 。 

电 控 单元 “FS - ”端子 一 前 甚 架 控制 执行 器 一 降 压 电 阳 一 接地 。 

电 控 单元 “FS - ”器 子 一 前 旺 染 控制 执行 各 一 电 控 单元 “FS + ”端子 。 

5. 后 巧 架 控 制 执 行 器 电路 、 指 示 灯 电路 

电 探 单元 的 “VH”“VN”“VS” 库 子 经 各 指示 灯 后 接地 。 网 中 高 度 控制 连接 盒 端 子 
说 明 : 1 端子 : 通过 此 端子 接 电源 ， 可 用 于 直接 给 电 控 单元 供电 ， 或 通过 此 端子 检测 发 动机 
主 继 电 需 的 好 坏 ; 7 接地 : 在 该 接地 上 直接 接 电 源 ， 可 使 空气 压缩 机 工作 ， 以 检测 空气 压缩 
机 的 好 坏 ; 6 端子 : 该 端子 上 下 接 接 电 源 ， 可 检查 排 气 浆 是 否 工 作 ; 5、4 山子 : 该 端子 直接 
接 电源 ， 可 检查 2 号 高 度 控制 阀 是 否 工 作 ; 3、2 妆 子 : 该 器 子 耻 接 接 电源 ， 可 检查 1 号 高 
度 控 制 阀 是 否 工 作 ， 将 9 端子 、8 端子 短 接 后 ， 可 将 故障 人 码 调 取 触发 信号 输入 给 电 探 单 元 。 
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在 识 读 汽车 照明 信号 系统 电路 图 时 ， 先 了 解 继 电器 与 熔断 器 的 位 置 是 十 分 必要 的 。 下 面 
将 以 广州 本 田 雅 阁 轿 车 为 例 说 明 识 读 方 法 。 

一 、 继 电器 及 熔断 器 布置 

1. 发 动机 盖 下 继电器 及 熔断 器 布置 

该 车 发 动机 盖 下 继电器 及 熔断 器 的 布置 如 图 2-18 所 示 ， 各 熔断 器 及 被 保护 元 器 件 见 表 2-3。 


至 散热 器 风扇 继电器 至 突 调 压缩 机 
至 冷凝 器 风扇 继电器 离合 右 继 电器 









全 发 动机 
线束 










至 鼓风机 国 园 9I 访 亿 
电动 机 继电器 [o] , 
5 


I 至 发 动机 
课 委 机 室 右 侧线 束 


Ber 







至 喇叭 继电器 
二 极 管 

全 前 照 灯 
继电器 器 2 

至 前 照 灯 

米 电器 器 1 


a) b) 
图 2-18 广州 本 田 雅 阁 轿车 发 动机 盖 下 继 电 硕 布置 图 
a) 发 动机 盖 下 继 电 需 及 熔断 需 正 面 布 置 b) 发 动机 闭 下 继 电 需 及 熔断 需 的 背面 布置 
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表 2-3 发 动机 盖 下 熔断 器 及 被 保护 的 元 器 件 





























熔断 铝 额定 电流 /A 导线 颜色 被 保护 的 元 器 件 或 电路 

41 100 蔓 电 池 与 各 电源 线 

42 50 日 点 火 开关 

43 未 使 用 

45 20 红 / 黄 远 光 指示 灯 、 左 侧 前 照 灯 

46 15 白 / 绿 PCM 一 Fl 主 继 电 右 、 数 据 传 输 插 头 (DLC) 、 交 流 发 电机 

了 划 生 / 鞭 点 火 开 关 钥 匙 灯 、ABS 控制 装置 、 定 速 巡 航 控制 装置 、ECM/ 
PCM、 喇 叭 、 多 路 控制 装置 、 高 位 制 动 灯 、 制 动 絮 故障 传 感 絮 

48 ABS 前 后 车 轮 电磁 阀 

49 15 白 / 绿 转向 信号 /危险 报警 继电器 、 和 危险 报警 灯 

50 30 白 ABS 油泵 电动 机 

同 本 本 第 1、7、8 、15 号 炊 断 希 〈 前 乘客 席 侧 仪表 板 下 熔断 希 / 继 电 
髓 盒 ) 

53 后 车 窗 除 霜 器 继电器 

本 i 黄 第 9、10、11、12 和 13 号 熔断 需 〈 前 乘客 席 侧 仪表 板 下 熔断 上 硕 / 
继电器 盒 ) 

时 类 /此 < 4 和 5 号 熔断 器 〈 前 排 乘 客席 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 

56 40 黄 / 黑 发 风机 电动 机 

57 散热 器 风扇 电动 机 
冷凝 器 风扇 电动 机 

58 散热 器 风扇 控制 模块 
空调 压缩 机 离合 名 

59 未 使 用 








2. 驾驶 席 侧 仪表 板 下 继电器 及 熔断 器 布置 
雅阁 轿车 驾驶 席 仪 表 板 下 继 电 需 及 熔断 带 的 布置 如 图 2-19 所 示 ， 被 保护 的 元 部 件 见 表 


2-4。 


表 2-4 


15 





驾驶 席 侧 仪表 板 下 熔断 器 及 被 保护 的 元 器 件 
红 / 白 PCM - FT 主 继 电 咒 
红 / 白 SRS 装置 (VA) 


10 黑 / 白 SRS 装置 ( VB) 


7.5 


7.5 





加 热 器 控制 板 、 空 气 循环 控制 电动 机 、 鼓 风机 高 速 电动 机 继 电 
器 、 后 车 窗 除 刹 继电器 、 和 散热 风扇 控制 模块 、 车 内 温 湿 控 制 装置 
黄 / 黑 。 | ABS 控制 装置 、 电 动 后 视 镜 控制 器 

备用 插头 
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导线 颜色 被 保护 的 元 带 件 





未 使 用 


ECMZPCM 、 定 速 巡航 控制 装置 、 定 速 巡航 主 开关 指示 灯 、 氧 
传 感 融 、 仪 表 总 成 、 交 流 发 电机 、 发 动机 支架 控制 电磁 间 、 燃 
油 蒸 发 排放 控制 电磁 立 、 散 热 右 风 局 控制 模块 


多 路 控制 猴 置 、 电 动车 徐 继 电 带 、 风 窗 玻 璃 清洗 胡 电 动机 








附件 插座 继 电 验 
备用 插头 


仪表 总 成 、 时 钟 、 倒 车 灯 、 换 档 锁 止 电磁 立 、 制 动 带 故障 传 感 
名、 多 路 控制 装置 (乘客 遍 侧 ) 


多 路 控制 装置 ( 萄 驶 席 侧 ) 、 倒 档 继 电表 








转向 信号 /人 危险 报 千 继 电 带 
点 火线 图 
风 窗 玻璃 刊 水 带 间 钦 控 制 继 电 带 、 风 窗 玻璃 刊 水 带电 动机 















至 芍 驶 遍 
侧线 束 


至 发 动机 室 
石 侧线 束 


至 鸭 驶 席 侧 
车 门 线束 


至 多 路 控制 装置 (车 驶 席 侧 ) 


aj 


图 2-19 





雅阁 轿车 芍 驶 席 侧 仪表 板 下 继 电 共 


PCM 一 Fl 主 继 电 硕 、ECMZPCM 


维修 检查 插头 


二 极 管 
至 欧 驶 席 
侧线 束 


至 发 动机 室 
右 侧 线束 “全 3 





公转 问 
横梁 线束 


电 继 电 大 


县 构 网 个 品 / 怎 辽 至 例 档 继电器 


报警 继 电 硕 
b) 


及 熔断 需 的 布置 
a) 正面 布置 b) 背面 布置 


3. 前 乘员 席 侧 仪表 板 下 继电器 及 熔断 器 布置 
雅阁 轿车 前 乘员 席 侧 仪表 板 下 继 电 天 及 熔断 需 的 布置 如 图 2-20 所 示 ， 其 熔断 硕 及 被 保 
护 的 元 需 件 见 表 2-5。 
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至 多 路 控制 装置 


us 前 [村 有 忆 安 :后 
| (前 排 乘 客席 侧 ) 






至 改动 机 室 至 转 问 
a 槛 梁 线束 


至 转 回 机 


梁 线 束 


至 前 排 乘客 
席 侧线 束 至 后 车 窗 除 雾 器 继电器 \ 至 电动 车 窗 继电器 








至 前 排 潍 
庆 各 来 至 附件 继电器 


a) b) 
图 2-20 雅阁 轿车 前 乘员 席 侧 仪表 板 下 继 电 融 及 炊 上 断 需 布置 


表 2-5 前 乘员 席 侧 仪 表 板 下 熔断 器 及 被 保护 的 元 器 件 
熔断 天 号 导线 颜色 被 保护 的 元 器 件 





电动 天 徐 电 动机 
电动 座 椅 调 市 电动 机 


电动 座 椅 调 市 电动 机 





ECM/PCM 
多 路 控制 装置 〈 前 乘客 席 侧 ) 
未 使 用 











电动 天 窗 开启 与 关闭 继电器 、 后 电动 车 窗 电 动机 、 多 路 控制 装 
置 (驾驶 席 侧 ) 

前 乘客 席 侧 电动 车 窗 电 动机 、 多 路 控制 装置 (前 乘客 席 侧 ) 
音响 装置 


音 啊 疼 置 、 附 件 插座 、 点 烟 表 








加 热带 控制 板 、 定 速 巡 航 主 开 关 灯 、AAT 档 位 控制 灯 、 仪 表 
灯 、 音 啊 装 置 、 电 动 天 窗 开 关 灯 、 时 钟 、 解 除 报警 开关 灯 、 化 
妆 镜 灯 、 杂 物 箱 灯 、 前 驻 车 灯 、 前 侧 标志 灯 、 多 路 控制 装置 
(驾驶 席 侧 ) 、 车 内 温 湿 控制 装置 、 后 部 阅读 灯 、 点 烟 禹 灯 


门 控 灯 、 聚 区 灯 、 车 内 顶灯 、 行 李 箱 灯 


10 








11 





12 20 多 路 控制 装置 (前 乘客 席 侧 ) 
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( 续 ) 
熔断 器 号 被 保护 的 元 器 件 
ECMZPCM 、 加 热 需 控制 板 、 安 全 防盗 指示 灯 、 多 路 控制 装置 
白 / 黄 (车 门 及 驾驶 席 侧 ) 、 仪 表 总 成 、 时 钟 、 车 内 温 湿 控制 装置 、 可 

0 折 回 电动 后 视 镜 控制 装置 

多 路 控制 装置 〈 乘 客席 侧 ) 
14 7.5 绿 ABS 控制 装置 
15 20 绿 / 白 多 路 控制 装置 (车门 ) 
16 20 白 / 黑 后 电动 车 窗 电 动机 、 多 路 控制 装置 (前 乘客 席 侧 ) 





二 、 广 州 本 田 雅 疝 轿车 照明 系统 电路 图 的 识 读 

广州 本 田 雅 闻 (ACCORD) 轿车 照明 和 信号 系统 由 前 照 灯 (多 点 反射 整体 式 历 素 前 照 
灯 )、 前 侧 转 回 灯 、 前 侧 标 志 灯 、 尾 灯 、 倒 车 妇 、 制 动力 、 高 位 制 动 条 、 牌 照 灯 、 车 内 灯 、 
转 问 灯 、 转 回信 号 /危险 报 殴 内 光 灯 、 仪 表 灯 以 及 门 控 灯 等 组 成 。 它 们 由 组 合 开关 控制 ， 组 
合 开 关 电 路 如 图 2-21 所 示 。 

1. 前 照 灯 控制 电路 

需 使 用 前 照 灯 时 ， 可 将 点 火 开 关 转 到 点 火 档 (或 车 辆 正常 行驶 时 )， 控 制 电 路 中 的 电流 
由 蓄电池 正极 一 黑色 导线 一 发 动机 盖 下 熔 断 需 / 继 电 需 盒 中 的 熔断 占 No.41 (100 A) 一 
No. 54 (40 A) 一 驾驶 座 右 侧 仪表 板 下 熔断 器 / 继 电 絮 盒 No. 10 (10 A) 一 尾灯 继电器 一 红 / 
黑色 导线 一 多 路 控制 装置 (驾驶 座 侧 ) 。 

当 组 合 开关 扭转 到 开 档 时 ， 接 通 前 照 灯 继 电 需 1、 前 照 灯 继 电 需 2 线圈 电路 ， 即 多 路 控 
制 装置 (驾驶 席 侧 ) 一 蓝 / 白 色 导 线 一 前 照 灯 继电器 1、 前 照 灯 继电器 2 线圈 一 蓝 / 红 色 导 
线 一 组 合 开 关 一 G401 接地 一 蓄电池 负极 。 此 时 ， 前 照 灯 继 电 紫 1、 前 照 灯 继 电 占 2 触 点 吸 合 
接 通 前 照 灯 电 路 。 

1) 左前 照 灯 控制 电路 

这 里 所 指 左 前 照 灯 控 制 电 路 包括 左前 照 灯 远 、 近 光 、 远 光 指 示 灯 的 控制 电路 。 使 用 时 ， 
当 远 、 近 光 变 光 絮 转 扭 到 远 光 时 ， 其 电路 电流 通路 为 ， 蓄电池 正极 一 黑色 导线 一 发 动机 盖 下 
炊 断 副 / 继 电 右 盒 中 的 炊 断 各 No. 41 (100 A) 一 前 照 灯 继 电 冲 2 一 熔断 症 No.45 (20 A) 一 
红 / 黄 色 导 线 一 左前 照 灯 远 光 灯 一 柳 / 白 色 导 线 一 组 合 开 关 10 端子 一 组 合 开 关 11 端子 一 G401 
接地 一 蓄电池 负极 构成 回路 ， 左 前 照 灯 远 光 灯 丝 点 亮 。 

同时 ， 蓄 电池 正极 一 黑色 导线 一 发 动机 盖 下 熔断 需 / 继 电 需 盒 中 的 燃 断 融 No. 41 (100 
A) 一 前 照 灯 继 电器 2 一 熔断 器 No. 45 (20A) 一 红 / 黄 色 导 线 一 前 照 灯 远 光 指 示 灯 一 > 柳 / 白 
色 导 线 一 组 合 开 关 一 远近 光 变 光 器 一 G401 接地 一 蓄电池 负极 构成 回路 ， 前 照 灯 远 光 指 示 灯 
太守 。 

当 远 近 光 变 光 需 转 扭 到 近 光 时 ， 蓄 电池 正极 一 黑色 导线 一 发 动机 盖 下 熔断 需 / 继 电器 盒 
中 的 熔断 器 No. 41 (100 A) 一 前 照 灯 继 电器 2 一 熔断 器 No. 45 (20 A) 一 红 / 黄 色 导 线 一 左 
前 照 灯 近 光 灯 丝 一 黑色 导线 一 G301 接地 一 蓄电池 负极 构成 回路 ， 左 前 照 灯 近 光 灯丝 点 亮 。 

2) 右前 照 灯 控制 电路 

使 用 时 将 远近 光 变 光 需 转 到 远 光 时 ， 控 制 电路 的 电流 通路 为 : 蓄电池 正极 一 黑色 导线 一 
发 动机 羡 下 熔断 器 /继电器 盒 中 的 熔断 器 No. 41 (100 A) 一 前 照 灯 继 电器 1 一 熔断 器 No. 43 
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(20 A) 一 红 / 绿 色 导 线 一 右前 照 灯 远 光 灯 一 栖 / 日 色 弛 线 组 全 开关 一 迁 近 括 论 变 光 从 一 C401 


接地 一 蓄电池 负极 构成 回路 ， 右 前 照 灯 远 光 灯 点 亮 。 


发 动机 兰 下 熔断 融 / 继 电器 盒 
No41(100A) 












和 多 史 控制 装置 引申 
ri 
红 / 黄 红 / 黄 红 / 绿 下 
红 /日 红 / 绿 蓝 / 红 红 / 黄 红 / 绿 红 / 绿 
多 路 控制 装 名 
| 尾灯 
( 藻 Y 绒 电 加 
红 / 白 路 控制 装置 
(L4VW) 在 刚 (未 使 用 ) es ( 营 驶 席 侧 
A 红 / 白 











1 10 
组合 开 ; 7 
粮 / 白 ” 梯 / 白 ”楼 / 白 粮 / 白 不 局 


红 / 黑 红 / 墨 红 / 黑 红 / 赫 红 / 红 / 爱 红 / 





牌照 灯 
(3CP) 





G301 G201 G401 G301 G201 G301 G201 G601 


图 2-21 广州 本 田 雅 阁 (ACCORD) 轿车 照明 系统 组 合 灯 开关 控制 电路 


当 远 、 近 光 变 光 右 转 到 近 光 时 ， 鞭 电池 正极 一 黑色 导线 一 发 动机 盖 下 炊 断 避 / 继 电 紫 盒 
中 的 熔断 器 No. 41 (100 A) 一 前 照 灯 继 电器 1 一 熔断 器 No. 43 (20 A) 一 红 / 绿 色 导 线 一 右 
前 照 灯 近 区 灯 一 黑色 导线 一 C201 接地 一 蓄电池 负极 构成 回路 ， 右 前 照 灯 近 光 灯丝 点 亮 。 

当 会 车 时 ， 将 变 光 需 开 关 转 扭 到 近 光 位 置 ， 就 将 远 光 的 接地 线路 切断 。 此 时 ， 只 有 左 、 
右 近 光 灯 点 亮 了 。 

当 需 要 超车 时 ， 按 下 超车 灯 开 关 ， 将 远 光 灯 电 路 同时 接 通 ， 左 、 右 远近 光 灯 电路 同时 接 
通 点 亮 灯丝 。 
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2. 标志 灯 牌 照 灯 等 控制 电路 

该 轿车 需 使 用 标志 灯 、 尾 灯 、 停 车 灯 及 牌照 灯 时 ， 可 将 点 火 开 关 转 扭 到 点 火 档 ， 其 控制 
电路 中 的 电流 通路 为 : 蕃 电池 正极 一 黑色 导线 一 发 动机 盖 下 迷 断 髓 /继电器 盒 中 的 熔 呆 狠 
No.41 (100 A) 一 No.54 (40 A) 一 概 驶 座 右 侧 仪表 板 下 熔断 硕 / 继 电 需 盒 中 的 No. 10 
(10A) 熔断 需 一 尾灯 继 电 需 一 红 / 黑 色 导 线 一 多 路 控制 装置 ( 芍 驶 座 ) 。 

1) 当 组 合 开 关 转 扭 到 工 、 工 档 位 时 ， 多 路 控制 装置 一 红 / 绿 色 导 线 一 尾灯 继 电 希 线圈 
一 红 / 黄 色 导 线 一 组 合 开 关 一 黑色 导线 一 G401 接地 一 蓄电池 负极 而 构成 回路 。 尾 灯 继 电 需 触 
点 吸 合 ， 此 时 ， 控 制 电路 中 的 电流 通路 为 蓄电池 正极 一 黑色 导线 一 发 动机 盖 下 的 熔断 大/ 
继电器 盒 中 的 熔断 器 No. 41 (100A) 一 熔断 器 No. 54 一 熔断 器 No. 10 一 尾灯 继电器 一 红 / 黑 
色 导 线 一 牌照 灯 (3CP) 、 内 侧 尾 灯 (3CP x2)、 尾 灯 (5W x2) 一 黑色 导线 一 G601 接地 一 
蔓 电 池 负 极 而 构成 回路 ， 上 述 灯 被 点 亮 。 

2) 尾灯 继 电 右 一 红 / 黑 色 导 线 一 左前 驻 车 灯 (3CP) 一 黑色 导线 G301 接地 一 荔 电 池 负 
极 而 构成 回路 ， 左 前 驻 车 灯 (3CP) 被 点 亮 。 

3) 尾灯 继 电 需 一 红 / 黑 色 导 线 一 右前 驻 车 灯 (3CP) 一 黑色 导线 G201 接地 一 蕾 电池 人 负 
极 而 构成 回路 ， 左 前 驻 车 灯 (3CP) 被 点 亮 。 

4) 尾灯 继 电 带 一 红 / 黑 色 导 线 一 左前 侧 标 志 灯 (2.2CP) 一 黑色 导线 G301 接地 一 著 电 
池 负 极 而 构成 回路 ， 左 前 驻 车 标志 灯 (2.2CP) 被 点 亮 。 

5) 尾灯 继 电 大 一 红 / 黑 色 导 线 一 右前 侧 标志 灯 (2. 2CP) 一 黑色 导线 G201 接地 一 蓄 电 
池 负 极 而 构成 回路 ， 右 前 驻 车 标志 灯 (2.2CP) 被 点 亮 。 

3. 军 内 灯 控 制 回路 

广州 本 田 雅 阁 轿 车 室内 灯 欣 制 电路 如 图 2-22 所 示 ， 其 控制 电路 主要 有 : 

(1) 门 控 灯 控制 电路 

1) 当 将 车 门 开 局， 驾驶 座 侧 车 门 开 关 接 通 时 ， 控 制 电 路 中 的 电流 由 蓄电池 正极 一 黑色 
导线 一 发 动机 盖 下 熔断 器 /继电器 及 熔断 器 No. 41 (100 A) 一 No. 54 (40 A) 一 黄色 导线 一 > 
前 乘客 座 侧 ， 仪 表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 燃 断 器 No. 11 (7.5 A) 一 白 / 蓝 色 导 线 一 驾驶 座 侧 
门 控 灯 (3. 8W) 一 责 / 蓝 色 导 线 一 多 路 控制 装置 (驾驶 座 侧 ) 一 绿 / 橙 色 导 线 一 敬 驶 座 侧门 
车 门 开 关 一 G601 接地 一 萃 电池 希 极 构成 回路 ， 驾 驶 座 侧门 控制 灯 被 点 腕 。 

2) 当 将 车 门 开局 ， 左 后 车 门 开关 接 通 时 ， 电 路 中 的 电流 由 蓄电池 正极 一 填 色 导线 一 发 动 
机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 熔 断 器 No. 41 (100 A) 一 No. 54 (40 A) 一 黄色 导线 一 前 乘客 座 侧 仪 
表 板 下 熔断 融 ] 继 电 帝 盒 熔 断 症 No. 11 (7.5A) 一 日 / 蓝 色 导线 一 左 后 门 控 灯 (3.8W) 一 黄 / 绿 
色 导 线 一 多 路 控制 装置 (驾驶 座 侧 ) 一 绿 / 呐 色 导 线 一 左 后 车 门 开关 一 G601 接地 一 著 电 池 人 负极 
而 构成 回路 。 左 后 门 控 灯 亮 。 

3) 当 将 车 门 开局 ， 右 后 车 门 开关 接 通 时 ， 电 路 中 的 电流 由 蓄电池 正极 一 黑色 导线 一 发 动 
机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 熔断 器 No. 41 (100 A) 一 No. 54 (40 A) 一 黄色 导线 一 前 乘客 座 侧 仪 
表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 熔断 器 No. 11 (7.5 A) 一 白 / 蓝 色 导 线 一 右 后 门 控 灯 (3.8W) 一 黄色 
导线 一 多 路 控制 装置 (前 排 乘 客座 席 侧 ) 一 绿色 导线 一 前 乘客 席 侧 车 门 开关 一 G601 接地 一 蓄 
电池 负极 而 构成 回路 ， 右 后 门 探 灯 被 点 亮 。 

4) 当 将 车 门 开 局， 行李 箱 锁 开 关 接 通 时 ， 电 路 中 的 电流 由 蓄电池 正极 一 黑色 导线 一 发 
动机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 中 的 熔断 器 No. 41 (100 A) 一 No. 54 (40 A) 一 黄色 导线 一 前 乘 
客座 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 的 熔断 吉 No. 11 (7.5 A) 一 白 / 蓝 白色 导线 一 行李 箱 灯 
(5W) 一 柳 色 导线 一 行李 箱 锁 开关 一 黑色 导线 一 G601 接地 一 蕃 电 池 负 极 而 构成 回路 ， 行 李 
箱 灯 被 点 亮 。 
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发 动机 盖 下 炊 断 器 /继电器 盒 前 乘客 砷 侧 仪表 板 下 将 断 器 /继电器 盒 


No.41(100A) No.54(40A 黄 No.10(10A) 







() C () 
白 / 蓝 ” 白 / 昌 











| 


















乘客 侧 化 妆 镜 灯 | Le 

















1 员 席 侧 | 左 后 车 前 乘客 席 | 右 后 车 站 二 
锁 开 关 库 门 开关 上门 开关 : 侧 车 门 开 | 开 关 ; 渔 
( 接 通 :上 接 通 :车 门 |( 接 通 ， | 六 ( 接 通 : |( 接 通 ， 

| 下 加 下 全 





(TO001 GS81 

图 2-22 广州 本 田 雅 阁 轿 车 室内 灯 控 制 电路 

5) 当 接 通 左 ( 右 ) 聚光灯 开关 时 ， 电 路 中 的 电流 由 蓄电池 正极 一 黑色 导线 一 发 动机 闭 

下 熔断 器 /继电器 盒 熔断 器 No. 41 (100 A) 一 No. 54 (40 A) 一 黄色 导线 一 前 乘客 座 侧 仪表 

板 下 熔断 器 /继电器 盒 熔断 器 No. 11 (7.5 A) 一 白 / 蓝 色 导 线 一 左 ( 右 ) 聚光灯 (6.2W x 

2) 一 左 ( 右 ) 聚光灯 开关 一 G581 接地 一 蓄电池 负极 而 构成 回路 , 左 〈 右 ) 聚光灯 被 点 亮 。 
(2) 化 妆 镜 灯 等 的 控制 电路 

1) 当 将 组 合 开 关 接 通 ， 驾 驶 座 侧 化 妆 镜 灯 开 关 开 “前 乘客 座 侧 化 妆 镜 灯 开 关 ) 时 ， 控 制 

电路 中 电流 由 蕃 电 池 正 极 一 黑色 导线 一 发 动机 盖 下 熔断 句 / 继 电 需 盒 熔 断 融 No.41 (100 A) 一 

No. 54 (40 A) 一 黄色 导线 一 前 乘客 座 侧 仪表 板 下 熔断 磊 / 继 电 融 盒 炊 断 句 No. 10 (10 A) 一 

红 / 绿 色 导 线 一 组 合 开关 一 红 / 黑 色 导 线 一 要 驶 座 侧 化 妆 镜 灯 开 关 (前 乘客 座 侧 化 妆 镜 灯 开 


G301 
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关 ) 一 各 驶 座 侧 化 妆 镜 灯 (前 乘客 座 侧 化 妆 镜 灯 ) (1.1W x2) 一 黑色 导线 一 G581 接地 一 苗 电 
池 负 极 而 构成 回路 ， 使 驾驶 座 侧 化 妆 镜 灯 一 红 / 绿 色 导 线 一 前 乘客 座 侧 化 妆 镜 灯 被 点 之 。 

2) 当 将 组 合 开关 、 杂 物 箱 开 关 接 通 时 ， 控 制 电路 中 的 电流 巾 蔓 电 池 正 极 一 黑色 导线 一 
发 动机 羡 下 熔断 器 /继电器 盒 熔断 器 No. 41 (100 A) 一 No. 54 (40 A) 一 黄色 导线 一 前 乘客 
座 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 熔断 器 No. 10 (10A) 一 红 / 绿 色 导 线 一 组 合 开 关 一 红 / 黑 色 
导线 一 杂 物 和 开关 一 天 箱 灯 (3.4W) 一 黑色 导线 一 G501 接地 一 蓄电池 负极 而 构成 回路 ， 
杂 物 箱 灯 被 点 亮 。 

三 、 广 州 本 田 雅阁 轿车 仪表 信号 系统 电路 图 的 识 读 

广州 本 田 雅 阁 轿 车 仪表 信号 电路 主要 由 熔 丝 、 稳 压 电 源 、 仪 表 、 传 感 希 、 停 车 灯 开 关 、 
警报 信号 开关 、 倒 车 警报 灯 及 开关 、 喇 叭 、 喇 叭 继电器 等 组 成 。 

1. 广州 本 田 雅 阁 轿 车 仪表 信号 电路 

广州 本 田 雅 阁 轿车 仪表 信号 控制 电路 ， 如 图 2-23 所 示 ， 仪 表 板 灯亮 度 控制 装置 的 各 端 
子 的 通 断 情况 见 表 2-6。 

















发 动机 新 于 /继电器 盒 ~ 乘客 席 侧 仪表 板 F 博 配殿 / 继 电 趴 会 
NoA41 No.54 前 乘客 诬 仙 从 焕 闭 奉 / 各 起 栓 盒 
音 里 油 (I00A) C40A) 日 
qr 2 





0 (15A) (7.5A)Y9 


“ 音 啊 装置 灯 

。 人 A 工 各 们 位 置 灯 

“ 定 速 巡 航 主 开关 灯 
“危险 报 管 开关 休 





图 2-23 广州 本 田 雅阁 轿车 仪表 信号 控制 电路 
表 2-6 广州 本 田 轿 车 仪表 板 灯 亮度 控制 装置 的 各 个 端子 的 通 断 情 ; 

















a 
”A6 | 熔 丝 /继电器 盒 插 座 | 接 通 组 合 开关 ， 端 子 与 接地 之 间 的 电压 应 为 蓄电池 电压 
A12 接 通 点 火 开 关 ， 端 子 与 接地 之 间 的 电压 应 为 蓄电池 电压 
A14 在 任何 情况 下 ， 端 子 与 接地 之 间 应 为 导 通 状况 
A20 红色 接 通 组 合 开 关 ， 将 端子 接地 仪表 板 灯 应 亮 至 最 大 亮度 
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( 续 ) 
端子 号 导线 颜色 各 端子 的 通 或 断 工作 状态 
将 插头 与 继电器 盒 插座 重新 连接 ;转动 调整 刻度 表 ， 端 子 B3 与 B4 之 间 的 电阻 
B3 与 B4 红 / 晶 与 日 / 红 
值 应 在 0 ~2000 之 间 变 化 





2. 广州 本 田 雅 阁 轿 车 转向 信号 /危险 警报 控制 电路 


广州 本 田 雅阁 轿 千 转 癌 信号 /危险 警报 控制 电路 如 图 2-24 所 示 。 
席 仙 仪表 板 下 
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pS 
1 1 品 
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SW 
(DAD mw 
日 4 A 


























G601 G301G301 G501 G201G201G601G401 
图 2-24 广州 本 田 雅 阁 轿 车 转 回信 号 /危险 警报 控制 电路 


(1) 左 转 回信 号 灯 控 制 电路 

当 将 点 火 开 关 转 到 点 火 档 ， 转 向 开关 扳 到 左边 位 置 时 ， 控 制 电路 中 的 电流 由 蓄电池 正极 
一 黑色 导线 一 发 动机 盖 下 熔断 需 / 继 电 需 盒 中 的 熔断 吉 No. 41 (100 A) 一 No.42 (50 A) 一 
白色 导线 一 点 火 开 关 一 黑 / 黄 色 导 线 一 驾驶 座 侧 仪 表 板 下 熔断 需 / 继 电 融 盒 (熔断 融 No. 10 
(7.5 A) ) 一 黄 / 红 色 导 线 一 危险 报警 开关 10 端子 一 危险 报警 开关 5 端子 一 绿 / 白 色 导 线 一 
转向 信号 /危险 报警 继电器 2 端子 一 转向 信号 /危险 报警 继电器 3 端子 一 绿 / 蓝 色 导 线 一 转向 
言 号 开关 13 端子 一 转 癌 信号 开关 12 端子 一 绿 / 蓝 色 导 线 一 转 问 指示 灯 (1.4W) 一 黑 线 一 
G501 接地 。 左 侧 转向 指示 灯 (1.4W) 点 亮 ， 表示 车 辆 要 左 行驶 。 

此 时 ， 蕃 电池 正极 一 黑 线 一 发 动机 盖 下 熔断 需 / 继 电器 盒 中 的 熔断 句 No.41 (100 A) 一 
No. 42 (50 A) 一 点 火 开关 一 黑 / 黄 色 导 线 一 各 驶 席 侧 仪表 板 下 炊 断 带 / 继 电 融 盒 炊 断 器 No. 10 
(7.5 A) 一 黄 / 红 色 导 线 一 危险 报警 开关 10 端子 一 危险 报警 开关 5 端子 一 绿 / 和 白色 导线 一 转 
问 信 号 /危险 警报 继电器 2 端子 一 转向 信号 /危险 警报 继电器 3 号 端子 一 绿 / 蓝 色 导线 一 转 问 
信和 号 开关 13 号 端子 一 转向 信号 开关 12 端子 一 绿 / 蓝 色 导 线 一 前 左 侧 转向 条 (24W) 一 黑色 
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导线 一 C301 接地 ， 前 左 侧 转 癌 灯 点 亮 。 左 侧 转 回 灯 (5W)、 后 左 侧 转 回 灯 (21W) 分 别 通 
过 G301 、G601 接地 也 同时 点 亮 。 

(2) 右 转 癌 信 号 灯 控 制 电 路 

当 将 点 火 开 关 转 到 点 火 档 ， 或 车 辆 正常 行驶 时 ， 将 转向 开关 扳 到 右 侧 位 置 。 控 制 电路 中 
的 电流 由 蓄电池 正极 一 黑色 导线 一 发 动机 盖 下 的 熔断 器 / 继 电 需 盒 中 的 熔断 吉 No. 41 
(100A) 一 No.42 (50 A) 一 点 火 开 关 一 黑 / 黄 色 导 线 一 各 驶 座 右 侧 仪表 板 下 炊 断 强 / 继 电器 
盒 熔断 顺 No. 10 (7.5 A) 一 黄 / 红 色 导 线 一 危险 警报 开关 10 端子 一 危险 警报 开关 5 端子 一 
绿 / 白 色 导 线 一 转 癌 信号 /危险 警报 继电器 2 端子 一 转向 信号 /危险 警报 继电器 3 端子 一 绿 / 蓝 
色 导 线 一 转向 信号 开关 13 端子 一 转向 信号 开关 14 端子 一 绿 / 黄 导线 一 转 癌 指示 灯 (1.4W) 
二 黑色 导线 一 G501 接地 构成 回路 ， 转 回 指示 灯 点 亮 。 

此 电流 通路 为 ， 莹 电池 正极 一 黑色 导线 一 发 动机 盖 下 熔断 器 / 继 电 各 盒 中 的 熔断 旭 
No.41 (100 A) 一 No. 42 (50 A) 一 点 火 开 关 一 黑 / 黄 色 导 线 一 驾驶 座 右 侧 仪表 板 下 炊 靳 右 / 
继 电 需 盒 〈 燃 断 需 No. 10 (7.5 A) ) 一 黄 / 红 色 导 线 一 危险 报警 开关 10 端子 一 危险 报警 开关 
5 端子 一 绿 / 白 色 导 线 一 转向 信号 /危险 报警 继 电 需 2 端子 一 转 癌 信号 /危险 报警 继电器 3 端 
子 一 绿 / 蓝 色 导 线 一 转 癌 信号 开关 13 端子 一 转 回 信号 开关 14 端子 一 绿 / 黄 色 导 线 一 右前 转 加 
灯 (24W) 一 黑色 导线 一 G301 接地 ， 右 前 转 回 灯 点 亮 。 其 侧 丰 转 回信 号 灯 (5W)、 后 右 转 
问 信 号 灯 (21W) 分 别 通 过 G301 、G601 接地 也 点 亮 。 

(3) 危险 警报 信号 控制 电路 

当 需 要 时 ， 按 下 危险 警报 开关 时 ， 接 通 和 警报 控制 电路 。 电 路 中 的 电流 由 蔓 电 池 正 极 一 洪 
色 导 线 一 发 动机 次 下 燃 断 融 / 继 电 希 盒 中 的 熔断 融 No. 49 (15 A) 一 日 /绿色 导线 一 危险 党报 
开关 9 端子 一 危险 警报 开关 5 端子 一 转向 信号 /危险 报警 继电器 2 端子 一 转向 信和 号 /危险 报警 
继 电 硕 3 端子 一 危险 警报 开关 1 端子 一 人 危险 报警 开关 2、3 和 4 端子 ， 通 过 绿 / 蓝 色 导 线 将 左 
侧 所 有 转向 信号 灯 、 报 警 指示 灯 点 亮 。 同 时 ， 通 过 绿 / 黄 色 导 线 将 右 侧 所 有 转 回 信号 灯 、 警 
报 指示 灯 点 亮 ， 发 出 警报 信号 ， 以 警示 其 他 行人 和 车辆 注意 。 


第 七 万 ”中央 门 控 系统 电路 图 的 识 庶 


一 、 中 央 门 锁 控 制 系统 电路 图 的 识 读 

以 图 2-25 所 示 为 例 介 绍 通 用 雪 佛 莱 汽车 遥控 门 锁 系统 电路 识 读 图 的 方法 . 

(一 ) 电 控 单元 与 电源 的 连接 电路 的 识 读 

1. 常 电源 电路 

常 电 源 电 路 如 图 2-25b 所 示 ，8 号 熔 丝 一 S210 接点 一 遥控 门 锁 电 控 单 元 C2 插 接 器 “F” 
端子 一 电 控 单 元 。 

2. 主 电 路 

9 号 炊 缘 一 S206 接点 一 遥控 门 锁 电 探 单元 C1 皇 接 需 “D” 端子 一 电 探 单 元 。 

(二 ) 信号 输入 电路 识 读 

DLC 程序 输入 信号 接口 一 电 控 单元 C1 搬 接 融 A 端子 。 
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图 2-25 通用 雪 佛 莱 汽 车 遥控 门 锁 系统 电路 
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图 2-25 通用 雪 佛 莱 汽 车 遥控 门 锁 系统 电路 ( 续 ) 
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(1) 手动 控制 

手动 控制 时 ， 电 动 门 锁 左 、 右 开关 锁 止 时 ， 开 关 逆 时 针 转 动 ，C 端子 接 通 电源 。 其 电路 
为 : 7 号 熔 丝 一 S500 接点 一 左 电动 门 锁 开关 “和 A” 端子 一 左 侧 开 关 、“C” 端子 一 遥控 门 锁 
电 控 单元 C2 搬 接 硕 “B” 端子 一 1 号 继电器 触 点 一 S504 接点 一 左 、 右 门 锁 执 行善 一 遥控 门 
锁 电 欣 单 元 搬 接 右 “G、H” 搬 脚 一 1 、2 号 继 电 融 触 点 一 遥控 门 锁 电 欣 单 元 C2 插 接 器 “A” 
端子 一 左 电 动 门 锁 开 关 “D” 端 子 、 左 侧 开 关 “B” 端子 一 右 电 动 门 锁 开 关 “D7” 端 子 、 碳 
侧 开 关 “B” 端子 一 S220 接点 一 G200 接地 。 

(2) 电 探 单元 的 控制 

当 车 门 遥 探 器 向 电 探 单元 发 出 锁 止 信号 时 ， 控 制 单 元 中 “全 部 门 锁 锁 止 输出 信号 低 ” 
的 端子 经 电 控 单元 接地 。 

1) 控制 电路 。8 号 炊 丝 一 -S210 一 S265 一 遥控 门 锁 电 控 单元 的 “F” 问 子 一 1 号 继 电 带 左 
侧 电 磁 线 圈 一 电 控 单元 的 “全 部 门 锁 锁 止 输出 信号 低 ” 端 子 经 电 控 单元 接地 。 

2) 主 电 路 。8 号 熔 丝 一 S210 一 电 探 单元 “F” 端 子 1 号 继电器 左 侧 触 点 (闭合 ) 一 左 、 
右 门 锁 执 行 器 一 C2 搬 接 器 “G、H” 端 子 一 1 号 继电器 右 侧 触 点 一 2 号 继电器 左 侧 触 点 一 C2 
插 接 入 “A” 痪 子 一 左 电动 门 锁 开关 “D” 端 子 、 左 侧 开 关 “B” 端 子 一 右 电 动 门 锁 开 天 
“D” 端子 、 右 侧 开 关 “B” 端子 一 S220 接点 一 G200 接地 。 

说 明 : 开锁 电流 与 锁 止 电流 方 回 相 反 ， 电 动机 转 辐 也 相反 。 

2. 门 锁 执行 器 开锁 电路 

(1) 手动 控制 

门 锁 手动 控制 如 图 2-25a 所 示 ，7 号 炊 丝 一 左 电 动 门 锁 开关 “A” 端 子 一 “D” 端 子 一 
C2 插 接 器 “A” 端 子 一 2 号 继电器 左 侧 触 点 一 1 号 继电器 右 侧 触 点 一 左 、 右 门 锁 执 行 器 一 遥 
控 门 锁 电 控 单元 C2 插 接 器 “C” 端 子 一 1 号 继电器 左 侧 触 点 一 C2 插 接 器 “B7” 端子 一 左 电 
动 门 锁 开关 “C” 闪 子 一 左 侧 开关 “下 ”端子 一 右 电 动 门 锁 开 关 “C” 端子 一 右 侧 开 关 “ 匡 ” 
端子 一 S220 接点 一 G200 接地 点 。 

(2) 电 控 单元 控制 

1) 芍 驶 室 门 开启 控制 电路 。8 号 熔 丝 一 1 号 继电器 右 侧 电磁 线圈 一 区 驶 室 门 开 输 出 低 
信号 端子 一 接地 。 

2) 驾驶 室 门 开启 主 电路 。8 号 熔 丝 一 1 号 继电器 左 侧 触 点 一 遥控 门 锁 电 控 单 元 C2 插 接 
器 “G” 端子 一 左 门 锁 执行 器 一 C2 插 接 器 “C” 端子 、1 号 继电器 左 侧 触 点 “B” 端子 一 左 
电动 门 锁 开关 “C” 端 子 一 “E” 端 子 一 右 电 劲 门 锁 开关 “C” 奖 子 一 右 电 劲 门 锁 开关 的 
“了 ”端子 一 S220 接点 一 G200 接地 。 

3) 全 部 车 门 开启 控制 电路 。8 号 熔 丝 一 2 号 继电器 左 侧 电磁 线圈 一 全 部 门 锁 开 启 输出 
低 信 号 端子 一 接地 。 

4) 全 部 车 门 开启 主 电 路 。8 号 熔 丝 一 2 号 继电器 左 侧 触 点 一 1 号 继电器 右 侧 触 点 一 C2 
搬 接 需 H 端子 一 右 、 右 门 锁 执 行 需 一 遥控 门 锁 电 控 单 元 C2 插 接 器 “C” 端子 、1 号 继 电 需 
左 侧 触 点 一 “B” 端子 一 左 电动 门 锁 开 关 “C” 端子 一 左 侧 开关 的 “E” 端 子 一 右 电动 门 锁 
开关 “C” 端子 一 右 侧 开关 “E” 端子 一 S220 接点 一 G200 接地 。 

二 、 别 克 赛 欧 轿 车 中 央 控 制 门 锁 系统 电路 图 的 识 读 

上 海 别克 赛欧 轿车 中 央 控 制 门 锁 系 统 电 路 如 图 2-26 所 示 ， 各 门 锁 电 动机 在 开锁 、 闭 销 
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和 左前 门 锁 止 控制 电流 回路 是 : 
30 
15 


接 至 
F18 (20A) 





图 2-26” 上海 别克 赛欧 轿车 中 央 探 制 门 锁 系统 电路 
K37 一 中 央 控 制 单元 Fl13 一 20A 熔 丝 M19 一 左 后 门 门 锁 电 动机 “M20 一 右 后 门 门 锁 电 动机 “M37 一 行李 箱 盖 锁 电 
动机 M32 一 右前 门 门 锁 电动 机 ”S42 一 右前 门 微 动 开关 M18 一 左前 门 门 锁 电动 机 ”S41 一 左前 门人 微 动 开 关 
30 一 电源 线 ( 常 火 ) ”15 一 电源 线 (点 火 开关 置 ON 时 有 电 ) ”31 一 接地 线 

1. 开锁 过 程 的 控制 电流 回路 

首先 30 电源 线 一 炊 丝 F13 一 K37 的 端子 9 一 闹 子 8 一 M18、M19、M20、M32 和 M37 的 
端子 2 一 M19 、M20 、M32 、M37 的 端子 1 和 M18 的 端子 6 一 K37 的 端子 7 一 K37 的 端子 11 一 > 
接地 。 

2. 闭锁 过 程 的 控制 电流 回路 

由 30 电源 线 一 熔 丝 F13 一 K37 的 端子 9 一 端子 7 一 M18 、M19 、M20 、M32 的 端子 6 和 
M37 的 端子 1 一 M18 、M19 、M20 、M32 和 M37 的 端子 2 一 K37 的 端子 8 一 端子 11 一 接地 构成 
回路 。 

3. 在 左前 门 进行 中 央 控 制 锁 止 时 的 控制 电流 回路 

从 30' 电源 线 一 炊 丝 F13 一 K37 的 端子 9， 然 后 分 两 路 : K37 的 端子 12 一 S41 的 端子 1 一 
端子 2 一 M19 、M20 和 M32 的 端子 1 一 M19 、M20 和 M32 的 端子 2 一 K37 的 端子 8 一 端子 11 一 
接地 ， 男 一 路 是 ， K37 的 端子 7 一 M18 的 端子 6 和 M37 的 端子 1 一 M18 和 M37 的 端子 2 一 K37 
的 病 子 8 一 问 了 于 11 一 接地 。 


第 二 革 ”汽车 主要 系统 电路 图 的 识 读 107 


4. 锁 止 信号 电流 回路 

K37 的 端子 12 一 S41 的 端子 1 一 端子 2->M19 、M20 和 M32 的 端子 1， 然 后 分 两 路 : 一 路 
是 M19、M20 和 M32 的 端子 2 一 K37 的 端子 8 一 端子 11 一 接地 ; 男 一 路 是 M32 的 端子 5 一 
接地 。 

三 、 自 动 门 锁 电 路 图 的 识 读 

汽车 自动 门 锁 是 指 门 锁 带 有 自动 闭锁 系统 ， 也 就 是 当 车 速 升 至 某 一 规定 值 时 ， 如 丰田 皇 
冠 轿车 为 20km/h 时 ， 自 动 门 锁 系统 将 自动 锁 死 车 门 ， 即 使 按 动 开锁 开关 ， 门 锁 也 打 不 开 
的 ; 当 车 速 降 低 至 某 一 规定 值 ， 如 10km/h 时 ， 自 动 闭锁 系统 将 自动 解除 控制 ， 此 时 按 下 开 
锁 开 关 ， 门 锁 便 可 打开 。 自 动 门 锁 系统 控制 电路 如 图 2-27 所 示 ， 主 要 由 门 锁 电磁 阅 、 门 锁 
开关 、 电 子 闭 锁 控制 絮 及 车 速 信号 传 感 带 等 组 成 。 
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图 2-27 汽车 目 动 门 锁 控 制 电路 接线 和 傈 图 


1. 闭锁 过 程 电路 

当 手 动 门 锁 开 关 或 门 锁 钥匙 开关 位 于 闭锁 档 位 时 ， 自 动 门 锁 控制 右 端 子 3 经 手动 门 锁 开 
关 或 门 锁 钥匙 开关 接地 ， 导 通 了 控制 继电器 电路 ， 触 点 | 与 K 闭合 ， 全 部 门 锁 执行 机 构 电 
位 线 圈 通 电 ， 活 动 铁心 运动 ， 各 车 门 闭锁 。 基 本 电路 如 下 : 蓄电池 正极 一 断路 保护 需 一 端子 
6 一 触 点 ,一 端子 5 一 门 锁 执 行 机 构 电 磁 线 圈 一 端子 2 一 触 点 Ks 一 端子 10 一 接地 一 蓄电池 
负极 。 

2. 开锁 过 程 电路 

当 手 动 门 锁 开 关 或 钥匙 门 锁 开关 位 于 开锁 档 位 时 ， 门 锁 控 制 右 端子 1 或 7 经 手动 门 锁 开 
关 或 钥 是 门 锁 开 关 接 地 ， 导 通 门 锁 继 电 硕 控制 电路 ， 触 点 K 、K 闭合 ， 各 门 锁 执 行 机 构 的 
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电磁 线圈 反 向 通电 ， 活 动 铁心 运动 ， 各 车 门 开 锁 。 基 本 电路 如 下 : 蓄电池 正极 一 断 电 保护 需 
一 疹子 6 一 触 点 ;一 门 锁 执 行 机 构 电 磁 线 圈 一 端子 5 一 触 点 ,一 端子 10 一 接地 一 蓄电池 
负极。 

3. 自动 闭锁 过 程 电 路 

当 门 锁 处 于 锁 状 态 ， 车速 升 至 规定 值 时 ， 门 锁 控 制 器 的 端子 12 或 13 检测 来 自 门 锁 开 关 
的 开锁 信号 ， 门 锁 控 制 希 端子 9 检测 速度 传 感 如 的 速度 信号 ， 继 电 各 电 路 运转 ， 触 点 Ki、 
K, 闭合 ， 门 锁 电 磁 线 圈 通 电 ， 全 部 门 锁 自动 闭锁 。 电 磁 线 圈 电 路 如 下 蓄电池 正极 一 断 电 
保护 器 一 端子 6 一 触 点 K, 一 端子 5 一 门 锁 电磁 线圈 一 触 点 K, 一 端子 10 一 接地 一 蓄电池 负极 。 

4. 钥 是 限定 防止 系统 电路 

该 系统 的 作用 是 当 点 火 开 关 钥 是 从 点 火 开 关上 未 取 下 来 时 ， 芍 驶 员 侧 车 门 不 能 闭锁 ， 以 
免 将 点 火 钥 匙 锁 在 车 内 。 当 点 火 开 关 钥 是 在 钥匙 孔 中 未 取 下 ， 打 开 驾 驶 员 侧 和 车门， 用 手动 门 
锁 开 关 或 门 锁 钥 是 闭锁 车 门 时 ， 角 是 未 锁 报 警 开 关 的 信号 通过 端子 4 输入 门 锁 控 制 融 ， 继 电 
器 内 部 电路 运转 ， 触 点 K;、K, 闭合 ， 门 锁 电 磁 线 圈 通 电 ， 门 锁 处 于 开锁 状态 ， 故 不 可 能 将 
车 门 锁 死 。 门 锁 电 磁 线 圈 电 路 如 下 : 蓄电池 正极 一 断 电 保护 需 一 端子 6 一 触 点 ;一 门 锁 电磁 
线圈 一 端子 5 一 触 扣 KK 一 端子 10 一 接地 一 蓄电池 负极 。 

四 、 车 门 锁 防盗 系统 电路 图 的 识 读 

为 了 保护 车 主 及 车 上 财物 安全 ， 而 今 汽 车 大 多 设置 有 防盗 系统 。 为 了 用 户 使 用 汽车 更 方 
便 安 人 全， 设计 者 将 防盗 系统 与 车 门 锁 电路 结合 起 来 ， 使 用 操作 更 简便 。 图 2-28 所 示 为 天 津 
一 汽 丰 田 花 冠 轿 车 防盗 系统 与 车 辆 门 锁 电 路 原理 ， 图 2-29 所 示 为 上 海 别 克 君 威 轿车 防盗 系 
统 电路 。 

奥迪 A6 轿车 的 防盗 控制 系统 主要 由 一 个 中 央 门 锁 控 制 单元 、 车 门 开 关 、 门 锁 心 开关 、 
门 锁 电动 机 、 防 资 报警 灯 和 警报 顺 构 成 。 中 央 门 锁 控 制 单 元 布置 在 驾驶 员 座 椅 的 下 方 ， 如 图 
2-30 所 示 。 防 盗 系统 监控 收音 机 、 和 车门、 发 动机 时 和 后 行李 箱 盖 。 当 防盗 系统 被 启动 时 ， 汽 
车 不 能 起 动 。 

奥迪 A6 轿车 防盗 系统 电路 如 网 2-31 所 示 。 

五 、 汽 车 活动 天 窗 电路 图 的 识 读 

本 田 雅 图 轿 车 活动 天 窗 控 制 电 路 ， 如 图 2-32 所 示 。 

(一 ) 天 窗 开 启 电 路 

1. 控制 电路 

昔 电 池 正 极 一 No. 15 炊 丝 一 No. 18 燃 丝 一 点 火 开 关 (IG1 档 ) 一 No.5 熔 丝 一 天 窗 开 局 继 
电 带 的 电磁 线圈 一 天 和 窗 开 关 (开启 档 ) 一 二 极 管 一 C401 接地 。 

2. 主 电路 

著 电 池 正 极 一 No. 15 熔 丝 一 No. 31 熔 丝 一 天 窗 开 局 继 电 融 的 触 点 一 天 窗 电 动机 一 天 窗 关 
财 继 电 套 的 和 触 点 一 C401 接地 。 

(二 ) 天 窗 关 闭 电 路 

1. 控制 电路 

著 电 池 正 极 一 No. 15 燃 丝 一 No. 18 熔 丝 一 点 火 开 关 (IG1 档 ) 一 No.5 熔 丝 一 天 窗 关 闭 继 
电 希 的 电磁 线圈 一 天 答 开 关 (关闭 档 ) 一 二 极 管 一 C401 接地 。 
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图 2-28 天 津 一 汽 丰田 花冠 轿车 防盗 系统 与 门 锁 电 路 原理 
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图 2-30 奥迪 A6 轿车 防盗 控制 系统 部 件 位 
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图 2-31 奥迪 A6 轿车 防盗 系统 电路 
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图 2-32 ”本田 雅 图 轿车 活动 天 徐 电 路 

2. 主 电路 

蕃 电池 正极 一 No. 15 熔断 丝 一 No. 31 熔 丝 一 天 窗 关闭 继电器 触 点 一 天 窗 电动 机 一 天 窗 开 
启 继 电 需 触 点 一 G401 接地 。 

开关 照明 灯 电 路 ， 请 读者 自行 识 读 分 析 。 

六 、 奔 驰 汽 车 车 速 控 制 动 力 转 向 电路 图 的 识 读 

(一 ) 电源 电路 

如 图 2-33 所 示 ， 过 电压 保护 电脑 27 端子 一 动力 转 辐 控制 电脑 第 一 组 搬 接 需 的 31 端子 。 
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ABS/ASR ABS 过 电压 车 外 光线 仪表 板 发 电机 “变速 器 车 速 控制 
控制 电脑 控制 电脑 保护 电脑 监测 器 速度 传感器 动力 转向 闪 


图 2-33 ”奔驰 汽车 和 车速 控 制 动 力 转 问 电 控 系 统 电路 


(二 ) 信号 输入 电路 

1) ABS/ASR 控制 电脑 26 、28 端子 一 动力 转 回 控制 电脑 第 一 组 插 接 融 的 30 端子 。 
2) 车 外 光线 监测 硕 一 动力 转 回 控制 电脑 第 一 组 搬 接 硕 的 6 端子 。 

3) 变速 希 速 度 传 感 硕 一 动力 转 回 控制 电脑 第 一 组 插 接 需 的 8 、9 端子 。 

4) 诊断 座 12 号 一 动力 转 问 控制 电脑 第 一 组 插 接 各 的 26 端子 。 

(三 ) 执行 右 工 作 电 路 

动力 转向 控制 电脑 第 二 组 插 接 器 的 18 端子 一 车 速 控 制 动 力 转 向 阀 。 


第 八 太 ”汽车 空调 系统 电路 图 的 识 读 





一 、 大 众 捷达 轿车 冷却 风扇 控制 电路 图 的 识 读 

捷达 轿车 冷却 风 局 控制 电路 如 图 2-34 所 示 。 

(一 ) 发 动机 冷却 液 温 度 控制 电路 

当 散 热带 中 冷却 液 温度 达到 92 ~97% 时 ， 双 温 开 关 Fl18 接 通 工 档 〈96% 开关 闭合 ) 工 
作 电 路 为 : 继 电 需 盒 30 一 S19 燃 断 需 一 继 电 需 盒 A1/5 一 F18 的 3 接线 端子 一 Fl18 的 2 接线 端 
子 一 风 忆 电动 机 V7 的 2 接线 端子 一 风 朵 电动 机 V7 的 1 接线 端子 一 接地 。 风 局 以 低速 
1600r/min 运转 ， 当 冷却 液 温 度 超 过 97% 时 ， 双 温 开 关 F18 接 通 二 档 (105s% 开关 闭合 ) ， 风 
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扇 二 档 继电器 J69 工作 ， 电 路 为 30 一 J69 的 2/30 接线 端子 一 J69 的 8/87 接线 端子 一 风扇 电 
动机 V7 的 3 接线 端子 一 风 忆 电动 机 V7 的 1 接线 端子 一 接地 ， 使 风 遍 以 高 速 (2400r/min) 
运转 。 
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图 2-34 捷达 轿车 冷却 风 忆 控制 电路 

F18 一 双 温 开关 ”FF23 一 高 压 开 关 ”J69 一 风 忆 二 档 继 电 需 “有 38 一 风 书 起 动 控制 单元 ”N25 一 空调 电磁 离合 髓 

T1b 一 单 端子 插 接 器 、T2c 一 2 端子 插 接 器 ， 发 动机 室 前 ”T2e 一 2 端子 插 接 器 ， 发 动机 室 前 “12 人 -2 端子 插 接 器 ， 发 动机 室 前 
T2g 一 2 端子 插 接 器 ， 发 动机 室 前 “121 一 2 端子 插 接 器 ， 发 动机 室 前 V7 一 散热 器 风扇 电动 机 
F87 一 风扇 起 动 温度 开关 ”人 鲫 一 接地 端 ， 左 前 线束 内 

(二 ) 发 动机 室温 度 控制 电路 

风 局 起 动 温度 开关 F87 在 点 火 开关 崭 开 的 情况 下 ， 如 果 机 室内 温度 达到 70%C 时 ，F87 将 
闭合 ， 风 扇 起 动 控制 单元 J138 开始 工作 ，J138 的 8/87 接线 柱 得 电 ， 工 作 电 路 为 : J138 的 
8/87 接线 端子 一 红 白 导线 一 风扇 电动 机 V7 的 2 接线 端子 一 风扇 电动 机 V7 的 1 接线 端子 一 
接地 ， 使 风扇 以 低速 档 运 转 。 

(三 ) 空调 系统 工作 状态 控制 电路 

散热 硕 风 忆 电 动机 还 将 受到 空调 系统 工作 状态 的 控制 ， 当 空调 开关 处 于 制冷 除 霜 位 置 
时 ， 电 路 为 继 电 需 盒 N/2 接线 端子 一 红 白 导线 一 风 悄 电动 机 V7 的 2 接线 端子 一 风 忆 电动 机 
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V7 的 1 接线 端子 一 接地 ， 散 热 颖 风 局 便 以 低速 档 运 转 。 当 制冷 管 路 中 压力 上 升 至 1. 6MPa 
时 ,高压 开关 F23 闭合 ， 电 路 为 继电器 盒 N/2 接线 端子 一 红 白 导线 一 F23 一 风扇 二 档 继 电器 
J69 的 4/86、6/85 一 接地 。 风 扇 二 档 继 电器 J69 吸 合 ， 风 扇 电 动机 V7 的 接线 端子 3 获 电 ， 
风 必 电动 机 便 以 高 速 稍 运转 。 
通用 别克 轿车 冷却 风 局 控制 电路 图 的 识 读 
上 海通 用 别克 轿车 冷却 风扇 控制 电路 如 图 2.35 所 示 ， 





所 有 时 间 有 电 





5 浅 蓝 色 |409 
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图 2-35 ”上 海通 用 别 殉 轿 后 冷却 风扇 控制 电路 


上 海通 用 别克 轿车 冷却 风 届 由 两 个 熔 丝 (6 号 40A 和 21 号 15A) 分 别 回 发 动机 冷却 风 
局 供电 。 炊 丝 位 于 发 动机 日 下 附件 接线 盒 内 ， 如 图 2-36 所 示 。 熔 丝 的 位 置 说 明 见 表 2-7 。 
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图 2-36 ”发 动机 辕 下 熔 丝 位 置 
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表 2-7 ”别克 轿车 发 动机 章 下 熔 丝 位 置 说 明 


1 








ABS 系统 18 发 电机 
2 起 动机 电磁 线圈 19 PCM 
3 电动 座 椅 、 后 窗 除 雾 需 20 A/C 
高 速 冲 风机 、 人 危险 警告 灯 、 停 车 灯 、 pa | 冷却 风 慎 
电动 后 视 镜 、 门 锁 
57 电子 点 火 
5 点 火 开 关 、BTSI、 停 车 灯 、 转 向 信号 、 仪 表 组 二 恋 速 由 





件 、 气 吉 、 目 动 前 照 灯 控 制 单元 


24 喇叭 
6 冷却 风情 ee 
25 吓 油 条 











前 照 灯 、 自 动 前 照 灯 控 制 模块 、 车 身 控 制 模块 、 26 氧 传感器 
| - > i 
预 留 附件 电源 发 动机 排放 
28 前 雾 灯 
点 火 开 关 、 刊 水 器 、 收 音 机 、 车 身 控制 模块 、 
8 辅助 电源 、 电 动车 窗 、 空 调 系统 、 后 窗 除 雾 继 电 29 备用 灯 
中 前 照 灯 控 制 模 块 30 示 宽 灯 





10 冷却 风 户 3 32 备用 
be 冷却 风扇 1 34 备用 


13 点 火 总 电源 35 备用 
14 A7ZC 离合 各 36 备用 


15 喇叭 37 备用 
16 前 雾 灯 38 熔 丝 拉 出 器 


17 燃油 条 


(一 ) 发 动机 冷却 风 书 低速 运转 控制 电路 

PCM 通过 低速 风 局 控制 电路 为 继电器 12 的 控制 电路 提供 接地 ， 继 电 需 12 的 控制 电路 
为 : 所 有 时 间 有 电 (与 电源 直接 连接 ) 一 熔 丝 6 一 继电器 12 一 PCM 的 低速 风扇 控制 电路 接 
地 形成 回路 。 于 是 ， 继 电器 12 的 线圈 中 有 电流 通过 ， 探 制 动 合 触 点 闭合 ， 问 冷却 风 户 电动 
机 供电 。 此 时 由 于 左 侧 的 冷却 风 届 电 动机 与 右 侧 的 冷却 风扇 电 动机 串联 ， 所 以 风 悄 以 低速 运 
转 。 电 路 为 : 所 有 时 间 有 电 (与 电源 耻 接 连接 ) 一 炊 丝 6 一 继 电 希 12 一 左 侧 的 冷却 风 届 电 
动机 一 继电器 9 的 动 断 触 点 一 右 侧 的 冷却 风 忆 电动 机 一 导线 系统 接地 分 配 需 接地 形成 回路 。 

(二 ) 发 动机 冷却 风扇 高 速 运转 控制 电路 

PCM 首先 经 低速 风扇 控制 电路 对 继电器 12 提供 接地 路 径 ， 经 3s 延 时 后 ，PCM 经 高 速 
风扇 控制 电路 为 继电器 9 和 继电器 10 提供 接地 路 径 。 左 侧 风扇 电动 机 继电器 由 熔 丝 6 提供 
电流 ， 但 炊 丝 21 (15A) 为 右 侧 风 出 电动 机 提供 电流 ， 各 风 局 接收 不 同 的 接地 路 径 。 因 此 ， 
风扇 高 速 运 行 。 左 侧 风扇 电动 机 电路 为 : 所 有 时 间 有 电 (与 电源 直接 连接 ) 一 熔 丝 6 一 继 电 
如 12 一 左 侧 的 冷却 风 忆 电 动机 一 继 电 融 9 的 稼 开 触 点 一 导线 系统 接地 分 配 硕 接地 形成 回路 。 
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右 侧 风扇 电动 机 电路 为 : 所 有 时 间 有 电 (与 电源 直接 连接 ) 一 熔 丝 21 一 继电器 10 的 常 开 解 
点 一 右 侧 的 冷却 风扇 电动 机 一 导线 系统 接地 分 配器 接地 形成 回路 。 

(三 ) PCM 控制 继电器 工作 条 件 : 

在 读 懂 电路 图 的 同时 还 应 清楚 PCM 在 什么 情况 下 控制 继电器 12 接地 ， 其 条 件 为 . 

1) 发 动机 冷却 液 温度 超过 106%C 。 

2) 请 求 AXC 制冷 上 且 环 境 温度 高 于 S0%C 。 

3) AZC 制冷 剂 压力 大 于 1.31MPa。 

4) 点 火 关 闭 且 发 动机 冷却 液 温 度 高 于 140%C 。 

对 于 风 忆 高速 控 制 ，PCM 延 后 右 侧 冷却 风 届 电 动机 和 继 电 咒 10 控制 达 3s。3s 延 时 后 可 
确保 冷却 风 届 电 人 负 和 全 不 超过 系统 的 容量 。 

PCM 在 以 下 各 情况 下 为 继电器 12、 继 电 右 9 和 继 电 咒 10 提供 接地 .: 

1) 发 动机 冷却 液 温度 超过 110%C 。 

2) AZC 制冷 剂 压力 大 于 1. 655MPa。 

三 、 汽 车 空调 系统 电路 图 的 识 读 

捷达 CL 型 轿车 空调 发 风机 与 散热 风 忆 电 路 如 图 2-37 所 示 ， 其 电路 图 读 图 方法 是 ， 当 点 
火 开 关 在 ON 档 时 ，Q 岂 点火 开关 由 X 接线 得 电 一 经 锰 答 继 电 帮 J]59 端子 1 一 线圈 一 番 向 继 电 
顺 4 号 端子 一 接地 (接地 )， 缀 人 答 继 电 右 工作 、 触 点 闭合 ; 包 蕾 电池 正极 30 号 线 一 他人 答 继 
电 需 J59 端子 3 一 触 点 一 他 和 谷 继 电 句 端子 与 2 一 X 号 线 得 电 。 

1. 鼓风机 各 档 控 制 电路 

1) 鼓风机 档 位 开关 $9 设 在 1 档 时 ,鼓风机 V2 的 工作 电路 是 : 蓄电池 正极 30 号 线 一 印 
人 简 继 电器 一 X 号 线 一 熔 丝 F6 一 空调 开关 S35 一 鼓风机 档 位 开关 S9 的 + 接线 柱 一 触 点 1 一 鼓 风 
机 串联 电阻 R、R,、R;、 过 热 炊 丝 F24 一 玛 风 机 + 接线 柱 一 玛 风机 V2 一 蓄电池 负极 ， 辟 风 
机 V2 以 设 定 的 最 低 转速 运转 。 

2) 鼓风机 档 位 开关 $9 设 在 2 档 时 ， 鼓风机 V2 的 工作 电路 是 : 来 自 X 号 线 一 燃 丝 F6 一 
空调 开关 S35 一 鼓风机 档 位 开关 $9 的 + 接线 柱 一 触 点 2 一 翅 风机 串联 电阻 尼 、 尺 、 过 热 熔 
丝 F24 一 豆 风 机 的 + 接线 柱 一 豆 风 机 一 蓄电池 人 负极， 豆 风 机 V2 以 略 高 于 最 低 转速 运转 。 

3) 畜 风 机 档 位 开关 S9 设 在 3 档 时 ， 训 风 机 V2 的 控制 电路 是 : 来 自 X 号 线 一 熔 丝 F6 一 
空调 开关 S35 一 玖 风机 档 位 开关 S9 的 + 接线 柱 一 慌 风 机 档 位 开关 触 点 3 一 豆 风 机 串联 电阻 
及. 、 过 热 熔 丝 F24 一 鼓风机 的 + 接线 柱 一 鼓风机 一 蓄电池 负极 ， 鼓 风机 V2 以 较 高 转速 运转 。 

4) 鼓风机 档 位 开关 $9 设 在 4 档 时 ， 鼓风机 V2 的 控制 电路 是 : 来 自 X 号 线 一 炊 丝 F6 一 
空调 开关 S35 一 鼓风机 档 位 开关 S9 的 + 接线 柱 一 触 点 4 一 空调 继电器 J32 的 端子 3 一 空调 继 
电 需 W2 线圈 一 空调 继电器 端子 7 一 接地 ， 空 调 继 电 带 触 点 K3 吸 合 ， 或 风机 V2 供电 电路 
为 : 由 蕃 电池 的 正极 30 号 线 一 炊 丝 F23 一 空调 继 电 髓 端子 4 一 继 电 骨 触 点 K3 一 继电器 端子 8 
一 发 风机 + 接线 柱 一 至 风机 一 蓄电池 和 负极， 此 时 辟 风 机 V2 以 设 定 的 最 高 转速 运转 。 

2. 空调 电磁 离合 器 和 人 尽 速 提升 阀 控 制 电 路 

1) 空调 电磁 离合 器 N25 的 控制 电路 。 电 源 X 号 线 一 熔 丝 F6 一 空调 开关 S35 一 空调 继 电 
器 端子 1 一 线圈 一 空调 继电器 端子 7 一 接地 ， 空 调 继电器 K1 、K2 触 点 闭合 。 

空调 电磁 离合 絮 N25 的 供电 电路 是 : 蓄电池 正极 30 号 线 一 熔 丝 F23 一 空调 继电器 端子 4 一 
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空调 继 电 各 触 点 K1 一 空调 继 电 珊 端 于 5 一 比 发 可 温度 开关 S33 一 空调 低压 开关 S73 一 空调 电磁 
离合 右 N25 一 蓄电池 负极 ， 空 调 电 磁 离 合 絮 吸 合 工 作 。 

2) 傅 速 提升 阀 控 制 电 路 。 贸 速 提 升 阀 N62 的 控制 电路 为 ， 由 XX 号 线 一 熔 丝 F6 一 空调 开关 
S35 一 空调 继 电 兹 端子 1 一 线圈 一 空调 继电器 病 子 7 一 接地 ， 空 调 继 电 需 Kl1 、K2 触 点 闭合 。 

傅 速 提升 阀 N62 的 供电 电路 是 : 蕃 电 池 正 极 30 号 线 一 炊 丝 F23 一 空调 继电器 端子 4 一 空 
调 继 电 需 触 点 K1 一 空调 继 电 带 端子 5 一 蒸发 需 温 度 开 关 S33 一 人 宜 速 提升 阀 N62 一 蓄电池 负 
极 ， 念 速 提升 阀 工 作 。 

3. 散热 器 风 局 控制 电路 

1) 散热 需 风 书 低 速 控制 电路 。 散 热 顺 风 忆 低速 控制 电路 为 : 由 XX 号 线 一 炊 丝 F6 一 空调 开 
关 S35 一 空调 继 电 需 端子 1 一 线圈 一 空调 继电器 端子 7 一 接地 ， 空 调 继 电器 K1 、K2 触 点 财 合 。 

其 供电 电路 是 ， 蓄电池 正极 30 号 线 一 熔 丝 F19 一 空调 继电器 端子 6 一 触 点 K2 一 空调 继 
电器 端子 2 一 散热 融 风 书 V7 的 端子 2 一 散热 器 风 忆 电阻 一 散热 需 风 鹿 电 动机 一 鞋 电池 和 负极， 
散热 絮 风 证 电动 机 以 低速 运转 。 

2) 散热 需 风 扇 高 速 控 制 电路 。 控 制 电 路 分 两 路 : 一 路 来 自 X 号 线 一 熔 丝 F6 一 空调 开关 
S35 一 空调 继 电 需 端子 1 一 线圈 一 空调 继 电 融 端子 7 一 接地 ， 空 调 继 电 右 K1 、K2 触 点 闭合 ; 
男 一 路 由 蓄电池 正极 30 号 线 一 熔 丝 F19 一 空调 继 电 需 端子 6 一 触 点 K2 一 空调 继 电 需 端子 2 一 
空调 高 压 开 关 S23 闭合 一 散热 风 记 高 速 档 继电器 J69 的 端子 4 一 线圈 一 散热 风扇 高 速 档 继 电 
器 端子 6 一 蓄电池 人 负极， 散热 风 户 高 速 档 继电器 J69 的 触 点 K 闭合 。 

其 供电 电路 是 : 由 蓄电池 正极 30 号 线 一 熔 丝 F19 一 中 央 接 线 盒 A1/5 号 线 一 散热 风扇 高 
速 档 继 电 融 J69 的 端子 2 一 触 点 KK 一 散热 风扇 高 速 档 继 电 需 端子 8 一 散热 硕 风 出 电动 机 V7 端 
子 3 一 散热 龙 风 书 电 动机 一 蓄电池 和 负极， 散热 硕 风 出 电动 机 高 速 运转 。 

4. 冷却 液 温 度 控 制 电 路 

1) 散热 需 风 忆 电 动机 低速 控制 电路 。 散 热 顺 风 届 电动 机 低速 控制 电路 为 : 由 蓄电池 正 
极 30 号 线 一 炊 丝 F19 一 中 央 接 线 盒 A1/5 号 继 一 双 温 开关 S18 的 95Y 触 点 一 散热 硕 风 虱 V7 
端子 2 一 散热 需 风 朵 电阻 一 电动 机 一 蓄电池 和 负极， 散热 器 风 忆 电动 机 低速 运转 。 

2) 散热 带 风 肩 电动 机 高 速 控制 电路 。 控 制 电 路 由 蓄电池 正极 30 号 线 一 熔 丝 F19 一 中 
央 接 线 盒 A1/5 号 线 一 双 温 开关 S18 的 105% 触 点 一 散热 风 忆 高 速 档 继 电 需 的 端子 4 一 线圈 一 
端子 6 一 接地 ， 散 热风 扇 高 速 档 继 电 需 J69 的 触 点 玉 闭合 。 

供电 电路 : 由 蓄电池 正极 30 号 线 一 熔 丝 F19 一 中 央 接 线 盒 A1/5 号 线 一 散热 风扇 高 速 档 
继 电 旭 J69 的 端子 2 一 触 点 一 端子 8 一 散热 需 风 书 V7 端子 3 一 电动 机 一 蕾 电池 和 负极， 散热 
器 风 书 电动 机 高 速 运转 。 

5. 发 动机 室温 度 控制 电路 

发 动机 室温 度 散 热 需 风 鹿 控制 电路 是 : 当 点 火 开关 DD 置 于 OFF 档 一 风 届 起动 控制 需 
J138 的 端子 2 失 电 一 风 书 起动 温 度 开 关 S87 探测 到 室内 温度 在 70% 后 ， 开 关闭 合 一 接地 ; 
其 供电 电路 为 : 由 蓄电池 正极 30 号 线 一 熔 丝 F19 一 中 央 接 线 盒 A1/5 号 线 一 风扇 起 动 控制 器 
J138 的 端子 4 一 端子 8 一 散热 絮 风 刷 电 动机 端子 2 一 散热 絮 风 肩 电 阻 一 电动 机 一 蓄电池 负极 ， 
散热 絮 风 司 电 动机 低速 运转 。 












































图 2-37 捷达 CL 型 轿车 空调 鼓风机 与 散热 风扇 电路 


DD 一 点 火 开关 ”J59 一 季 答 继 电 带 ”S35 一 空调 开关 S$9 一 吾 风 机 档 位 开关 N32 一 串联 电阻 F24 一 过 热 熔 丝 (位 于 串联 电阻 上 ) 

V2 一 辟 风 机 B+ 一 接著 电池 正极 (30 号 线 ) F23 一 空调 总 熔 丝 ”J32 一 空调 继 电 需 ”S33 一 磁 发 需 温 度 开 关 ”S73 一 空调 低压 开关 

N62 一 怠速 提升 内”“N25 一 空调 电磁 离合 咒 ”$23 一 空调 高 压 开关 K18 一 双 温 开关 J69 一 散热 风 户 高 速 档 继 电 吕 ”V7 一 散热 带 风 局 
J138 一 区 热带 风 刷 起动 控 制作 ”S87 一 风 慎 起 动 温 度 开关 
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第 九 节 ”汽车 CAN 总 线 电 路 图 的 识 读 


CAN 是 Controller Area Network 的 缩写 。CAN 数据 传输 系统 中 每 个 控制 单元 的 内 部 有 
CAN 控制 杭 和 CAN 收发 带 ，CAN 控制 各 接收 控制 捍 元 中 微 处 理 右 发 出 的 数据 ， 处 理 后 并 传 
给 CAN 收发 右 ， 同 时 CAN 控制 各 也 接收 收发 大 的 数据 。CAN 收发 可 是 一 个 发 送 逢 和 接收 从 
的 组 合 ， 它 将 CAN 总 线 控制 硕 提 供 的 数据 转化 成 电信 号 ， 并 通过 数据 总 线 发 送出 去 ， 同 时 
它 接 收 总 线 数 据 ， 并 将 数据 传 到 CAN 控制 痊 。 

网 络 中 连接 各 电 探 单元 及 数据 连接 插口 的 导线 被 称 为 数据 总 线 。 数 据 总 线 的 导线 数目 和 
网 络 类 型 有 关系 ， 汽 车 网 络 数据 传输 如 图 2-38 所 示 。 
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图 2-38 汽车 上 网 络 数据 传输 示意 图 


在 识 读 这 种 电路 时 ， 只 要 明确 哪些 导线 是 数据 总 线束 可 以 了 ， 至 于 这 些 叶 线 传送 什么 信 
号 从 电路 图 上 是 看 不 出 来 的 。 网 络 使 整 车 控制 成 为 一 体 ， 从 而 使 许多 在 工作 上 各 自 独 立 的 系 
统 会 互相 牵连 ， 如 汽车 电源 不 足 时 ， 网 络 会 切断 茶 些 相对 汽车 工作 不 重要 的 辅助 系统 的 电 
源 ， 这 些 内 容 也 难以 从 电路 图 上 了 解 到 。 

本 田 汽车 多 路 集成 控制 系统 电路 如 图 2-39 所 示 ， 多 路 集成 控制 系统 是 网 络 控制 的 一 种 
类 型 。 此 电路 中 以 多 路 集中 控制 效 置 为 中 心 并 接 有 : 仪表 控制 单元 、 和 车门 多 路 控制 单元 、 组 
合 开关 控制 单元 、 继 电 条 控 制 单元 ， 它 们 之 间 采 用 CAN 数据 线 进行 数据 传递 。 

多 路 集成 控制 电路 说 明 如 下 : 
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图 2-39 本 田 汽 车 多 路 集成 控制 系统 电路 
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N22 一 空调 控制 装置 ; 

N28 一 仪表 控制 单元 B25 ; 

下 一 于 门 多 路 控制 骏 置 16; 

D11 一 继 电 硕 控制 单元 J7; 

X27 一 组 合 开 关 控 制 泪 置 4。 

大 众 宝 来 轿车 的 CAN 总 线 线路 如 图 2-40 所 示 ， 每 两 个 控制 单元 间 是 通过 扭 绞 在 一 起 的 
两 条 数据 线 连接 并 交换 信息 ， 这 两 条 线 分 别 叫 CAN-High 和 CAN-Low。 数 据 总 线 信息 由 数据 
总 线 上 的 控制 单元 识别 。 
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T121/58 T121/60 of= 术 色 
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图 2-40 大众 宝来 轿车 CAN 总 线 线路 
G85 一 转 回 角度 传 感 费 ， 在 转 问 柱 上 ”T25 一 25 端子 插头 ， 在 ABS/ABS 及 EDL 控制 单元 上 ”104 一 ABS/ABS 及 
EDL 控制 单元 ”了 17 一 自动 变速 各 控制 单元 T47 一 47 端子 插头 ， 在 ABS 及 EDLATCS/ESP 控制 单元 上 (2000 年 7 月 以 
前 ) “了 220 一 多 点 喷射 控制 单元 了 248 一 某 油 直 喷 系统 控制 单元 T47a 一 47 端子 插头 ， 在 ABS 及 EDLATCS/ESP 控制 单元 
上 (2000 年 8 月 以 后 ) ”J361 一 Simos 控制 单元 J448 一 4AV/4LV/4MV 控制 单元 (喷射 系统 )  T68 一 68 端子 插头 ， 用 于 
4 档 自动 变速 右 (AG4) ”T68a 一 68 羡 子 插 涉 ， 用 于 5 档 上 自动 变速 锅 (AG5) ”J492 一 四 轮 驱 动 控 制 单元 ， 在 后 桥 主 传动 带 
附近 ”T80 一 80 端子 插头 “T6a 一 6 端子 插头 “T8 一 8 端子 插头 “T121 一 121 端子 插 涉 ”TI10w 一 10 端子 插头 ， 白 色 ， 在 插头 保 


护 吉 体内 ， 在 流水 槽 左 侧 人 9 一 连接 (High-Bus) ， 在 仪表 板 线束 内 《2 一 连接 (Low-Bus) ， 在 仪表 板 线束 内 
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第 一 三 ” 谈 疏 汽车 电路 图 的 方法 与 拉巴 


一 、 读 懂 电 路 图 的 方法 

汽车 全 后 电 路 图 有 线路 图 、 原 理 图 、 线 束 图 和 连接 图 。 无 论 是 哪 一 种 电路 图 ， 一 般 都 是 
线条 密集 、 纵 横 交 错 、 头 绪 多 而 复杂 ,很 不 易 读 懂 。 为 此 本 书 介 绍 一 些 基本 知识 和 识 读 
有 

1. 首先 全 面 了 解 汽车 电路 全 图 

识 读 汽 车 电路 图 时 ， 应 根据 电路 图 中 的 图 形 符号 及 文字 符号 ， 对 全 和 车 电气 设备 做 全 面 的 
了 解 。 汽 车 全 车 电 路 一 般 都 是 由 各 个 局 部 电路 所 构成 ， 如 电源 电路 、 起 动 电路 、 点 火电 路 、 
燃油 嘎 射 控制 电路 、 仪 表 照 明 电 路 、 信 号 电路 等 。 各 电路 郡 有 其 目 身 的 一 些 特 点 ， 它 表达 了 
各 个 局 部 电路 之 间 的 连接 和 控制 关系 。 要 将 局 部 电路 从 全 三 电 路 总 图 中 分 割 出 来 ， 惑 必须 营 
握 各 个 单元 电路 的 基本 结构 情况 和 接线 原则 。 在 弄 清 苞 局 部 电路 的 工作 原理 后 ， 青 进一步 分 
析 各 局 部 电路 中 的 联系 ,特别 是 与 电源 电路 的 联系 ， 如 哪些 部 分 与 电源 构成 回路 ， 有 分 电 带 
扩 火 还 是 无 分 电 帮 点火， 还 是 ECU 控制 点 火 。 应 清楚 各 个 系统 大 致 包括 哪些 元 毅 件 或 设备 ， 
进一步 明了 整 熙 电气 电路 的 工作 原理 ， 以 及 相互 接线 与 控制 关系 。 对 照 线路 图 碍 看 电 闪 在 后 
上 的 大 概 位 置 及 数量 、 电 带 用 途 ， 做 到 心中 有 数 。 

在 对 电气 电子 部 件 进行 维修 时 ， 应 特别 注意 其 位 置 图 。 图 3-1 所 示 为 本 田 轿车 的 继 电 
需 、 放 大 着、 电子 控制 装置 的 位 置 及 结构 形状 ， 以 供 分 析 参 考 。 

2. 将 汽车 电路 全 图 化 整 为 堆 

化 整 为 零 承 是 根据 电路 图 上 的 电气 图 形 符号 及 文字 符号 ， 对 全 后 电气 说 备 的 概况 做 全 面 
了 解 后 ， 再 将 全 车 电路 图 中 各 局 部 电路 一 一 用 彩 笔 按 所 标注 导线 颜色 逐条 加 以 区 分 ， 对 照 图 
注 找 出 每 一 个 电气 设备 的 电流 通路 。 为 防止 遗漏 ， 应 当 找 出 一 条 就 记录 一 条 。 这 样 做 的 好 处 
是 : 在 同一 局 部 电路 中 ,各 电气 设备 间 的 联系 总 是 比较 紧密 的 ， 而 与 其 他 局 部 电路 的 联系 相 
对 要 松散 些 ， 框 划 出 来 后 ， 就 比较 容易 看 出 其 特点 ， 也 便于 进行 工作 原理 分 析 和 查找 故障 。 
许多 汽车 的 某 些 局 部 电路 是 相同 或 相近 的 ， 只 要 上 略 作 比较 ， 便 可 知 其 异同 ， 从 而 达到 举 一 反 
三 的 效 末 。 对 各 个 局 部 电路 进行 分 析 比 较 ， 可 以 采取 各 个 击破 的 读 图 方法 ， 如 电子 控制 系统 
电路 ， 就 可 以 分 成 发 动机 电子 控制 系统 、 目 动 变速 带电 子 控制 系统 、ABS 制 动 防 抱 死 电 子 控 
制 系统 、 安 全 气 宫 控制 系统 、 悬 架 控 制 系统 、 巡 航 〈 定 速 ) 控制 系统 等 电路 。 而 发 动机 电 
控 系 统 又 可 分 为 燃油 顺 慰 控制、 点 火 控 制 、 排 放 控 制 等 不 同 的 电路 。 

在 框 划 局 部 电路 的 过 程 中 ,一定 要 如 守 电路 回路 原则 。 各 局 部 电路 只 有 电源 和 电源 总 开 
关 是 公用 的 ， 其 他 任何 一 个 用 电 设备 部 要 目 成 回路 。 识 读 电 路 图 时 ， 应 先 找 出 电源 部 分 ， 然 
后 从 电源 相 线 到 熔断 天 、 开 关 ， 再 往 下 找到 用 电 设备 ， 最 后 经 接地 回 到 电源 负极 。 化 整 为 零 
的 具体 操作 步骤 应 是 : 
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(1) 找 出 电源 系统 电路 

1) 衣 先 找 出 幕 电 池 (电源 ) 与 起 动机 之 间 的 连接 (包括 电源 总 开关 ) 关系 。 

2) 找到 发 电机 、 调 广 迄 、 电 流 表 、 芋 电池 充电 主 回 路 。 发 电机 “ + ”一 电流 表 一 炊 晰 
催 一 鞭 电 池 一 接地 一 发 电机 一 “-”。 充 电 电路 是 全 车 电路 的 主干 ， 它 确立 了 两 个 直流 电源 
之 则 的 关系 。 
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图 3-1 本 田 轿车 的 继 电 篆 、 放 大 船 、 电 子 控 制 姜 置 的 位 置 及 结构 形状 
1 一 废气 电磁 阀 控 制 带 ”2 一 冷却 风 启 继 电 带 3 一 电动 门窗 继 电 右 4 一 活动 车 项 继 电 带 
5 一 电动 车 门 锁 控 制 装 置 、6 一 制 动 灯 失效 传 感 带 7 一 大 气压 力 传 感 带 
8 一 电动 门窗 控制 装置 ”9 一 燃油 喷射 控制 装置 〈 位 于 驾驶 员 座位 下 面 ) 
10 一 空调 二 极 管 ”11 一 空调 压缩 机 离合 希 继 电 带 (位 于 左前 内 板 ) 


3) 找 出 励磁 电路 。 交 流 发 电机 的 励磁 电路 第 由 后 火 开关 或 磁场 继 电 带 控制 其 通 或 断 。 


(2) 找 出 起 动机 控制 电路 
汽车 起 动机 通常 与 全 和 车 电 源 总 开关 相 接 构成 回路 。 
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(3) 找 出 点 火 系统 电路 

韶 电池 点 火 系统 的 低压 电路 是 由 墓 电 池 、 断 电 各 、 点 火线 圈 、 点 火 开关 等 串联 而 成 ， 融 
压 电 路 的 高 压 导 线 则 按 发 动机 工作 顺序 与 各 饶 火 花 塞 相 接 。 而 电子 点 火电 路 则 由 点 火 带 替代 
了 断 电 右 ， 由 ECU 控制 通 断 。 对 于 采用 微电脑 (ECU) 控制 的 汽车 ， 应 和 完了 解 ECU 各 引 脚 
的 主要 功能 、 各 传 感 硕 件 的 作用 ， 还 要 知道 电子 控制 系统 与 有 关机 械 部 件 之 间 的 相互 联系 。 

(4) 找 出 照明 系统 电路 

首先 找到 车 灯 总 开关 ， 按 接线 符号 分 别 找到 电源 相 线 、 前 照 灯 远近 光 、 变 光 右 、 小 灯 、 
仪表 灯 与 尾灯 、 示 宽 灯 及 其 他 灯 等 。 新 增加 的 特殊 用 途 灯 篆 经 备用 熔断 送 引出 ， 如 空调 开关 
控制 。 由 于 汽车 电路 中 灯 线 多 而 长 ， 硅 将 照明 系统 改 用 原理 图 来 表达 ， 看 图 与 查 线 都 很 
方便 。 

(5) 找 出 信号 警示 系统 电路 

一 般 汽 车 都 应 具有 转 癌 信号 灯 、 制 动 信 号 灯 与 电 喇 叭 。 信 号 装置 属于 随时 可 以 使 用 的 短 
暂 工 作 的 电 右 ， 都 是 接 在 常 有 电 的 接线 端子 上 的 ， 不 受 开 关 (或 按钮 ) 控制 ,以免 耽误 信 
号 警示 的 发 出 。 

(6) 找 出 仪表 显示 系统 电路 

汽车 仪表 都 是 受 点 火 开 关 (或 电源 总 开关 ) 控制 的 。 热 电 或 电磁 式 仪 表 ， 其 表 头 与 传 
感 希 串联 ， 也 有 几 个 仪表 共用 一 个 稳 压 天 或 降 压 电阻 的 ， 以 获得 较 高 的 该 数 精 度 。 

(7) 找 出 辅助 电 硕 电路 

为 了 提高 汽车 的 操纵 性 、 安 全 性 和 和 舒适 性 等 ， 汽 车 电 硕 的 种 类 越 来 越 多 。 目 前 较 稼 见 的 
辅助 电 右 有 : 排 气 制 劲 电 欣 闻 置 、 刊 水 硕 、 暖 风 闪 置 、 空 调 闻 置 、 洗 洗 电 动 采 、 门 窗 电 动 
机 、 点 烟 希 、 除 霜 关 等 。 这 些 电 需 因 用 途 各 异 ， 其 本 刁 的 结构 也 比较 复 薪 。 

有 的 汽车 为 了 减 小 总 开关 的 电流 ， 设 置 了 一 些 继 电 硕 ， 继 电 郑 的 线圈 属于 一 个 开关 欣 
制 ， 而 其 触 点 所 控制 的 电 融 可 能 属于 另 一 个 开关 (或 熔断 天 ) ， 在 查 线 和 改 画 原理 图 时 要 加 
以 注意 。 

3. 认真 阅读 汽车 电路 图 的 图 注 

识 读 汽车 电路 图 之 前 ， 要 认真 仔细 多 读 几 裔 图 注 ， 因 为 图 注 是 说 明 该 型 汽车 上 电气 设备 
的 名 称 、 电 器 数量 、 技 术 参 数 及 代号 。 通 过 读 图 注 可 初步 了 解 该 汽车 装备 了 哪些 电 兹 疙 置 及 
其 用 途 ， 有 哪些 新 家 独特 的 电 各 ， 硅 有 应 倍加 注音 。 读 图 注 有 利于 抓 住 电路 图 重点 ， 对 提 融 
识 图 速度 及 质量 大 有 帮助 。 

4. 识 读 汽车 电路 图 时 应 顺 着 电流 流向 看 图 

任何 汽车 电路 都 应 是 一 个 完整 的 电路 回路 ， 其 中 包括 电源 、 开 关 (或 熔断 ) 、 电 硕 (或 
电子 线路 ) 、 导 线 和 插 接 大 等 ， 并 从 电源 正极 经 导线 、 开 关 (或 熔断 项 ) 至 用 电 郑 后 接地 ， 
回 到 同一 电源 的 负极 ， 这 样 的 电路 才 是 正确 的 ， 否 则 那 束 是 谈 错 了 或 查 销 了 回路 。 这 个 简单 
而 重要 的 原则 无 论 在 谈 什 么 电路 图 时 都 是 必须 遵守 的 。 

具体 来 讲 ， 读 汽车 电路 图 时 应 注意 ， 电 流 一 定 要 能 构成 闭合 回路 ， 电 源 线 有 交点 时 ， 此 
处 有 并 联 支 路 ;查看 开关 时 ， 注意 其 不 同 档 位 的 通 断 以 及 各 输出 导线 的 走向 ;各 系统 电源 线 
起 点 是 不 同 的 ， 如 信号 系统 从 点 火 开关 得 到 电源 ， 而 照明 系统 一 般 从 照明 开关 开始 读 图 。 在 
识 读 图 时 ， 还 应 找 出 各 个 系统 的 电源 线 ， 顺 着 电流 的 走 ( 流 ) 问 找 出 该 单元 的 控制 开关 和 
用 电 设 备 ， 最 后 到 公共 接地 线 为 止 。 当 然 也 可 逆 看 电路 电流 的 方 回 ， 从 电源 负极 (接地 ) 
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开始 ， 经 过 用 电 设 备 、 开 关 等 回 到 电源 正极 ,尤其 是 查寻 一 些 不 太 询 悉 的 电路 ， 而 后 者 比 前 
者 更 为 方便 。 

5. 掌握 汽车 电路 各 局 部 电路 之 间 的 内 在 联系 及 布置 

识 旋 汽 车 电路 图 时 ， 应 丈 记 各 局 部 电路 之 间 的 内 在 联系 和 相互 关系， 汽车 全 千 电路 基本 
上 由 电源 电路 、 充 电 电路 、 起 动 电路 、 点 火电 路 、 辅 助 电 各 设 备 电 路 等 组 成 。 从 整 车 电路 来 
讲 ， 各 局 部 电路 除 电 源 电路 公用 外 ， 其 他 部 分 都 是 独立 的 ， 但 它们 之 间 存 在 着 内 在 联系 和 相 
互 影 响 。 因 此 ， 不 但 要 辑 悉 各 局 部 电路 的 组 成 、 特 点 、 工 作 过 程 和 电流 流 经 的 路 径 ， 还 要 了 
解 各 局 部 电路 之 间 的 联系 和 相互 影响 。 这 是 营 握 汽车 电路 的 一 个 重要 环 太 ， 也 是 实现 准确 判 
呆 和 了 迅速 找 出 故 隐 部 位 、 排 除 故障 的 必要 条 件 。 

掌握 各 用 电 带 装置 在 汽车 电路 图 中 的 布置 是 十 分 必要 的 ， 因 为 在 电气 系统 中 ， 有 大 量 电 
希 竣 置 是 机 电 合 一 的 ， 如 各 种 继 电 硕 ， 还 有 多 层 多 档 组 合 开 关 。 这 些 电 套装 置 在 电路 网 上 表 
示 时 ， 应 既 简 单 (便于 画图 ) 又 便于 识 图 ， 可 采用 集中 表示 法 或 分 开 表示 法 。 

所 谓 集中 表示 法 ， 就 是 把 一 个 电 融 闭 置 的 各 组 成 部 分 ， 在 图 中 集中 (靠近 ) 绘制 的 一 
种 表示 方法 ， 集 中 表示 法 仅 适 用 于 较 众 单 的 电路 。 随 春 汽 车 电气 电路 日 趋 复 洒 ， 一 个 电 怖 于 
置 有 较 多 的 组 成 部 分 (如 组 合 开关 、 断 电 融 的 线圈 、 触 点 等 )， 若 集中 男 在 一 起 易 引 起 线条 
往返 和 交叉 过 多 ， 造 成 识 图 困难 ， 这 时 宜 采 取 分 开 表示 法 ， 即 把 继 电 融 的 线圈 、 触 点 分 别 夯 
在 不 同 的 电路 中 ， 用 同一 个 文学 符号 或 数字 符号 将 分 开 部 分 联系 起 来 。 

6. 特别 注意 开关 在 电路 中 的 作用 

在 识 谈 汽 车 电路 图 时 ， 应 注意 和 擎 握 开关 、 继 电 需 的 初始 状态 。 在 电气 电路 图 中 ， 各 种 开 
关 、 继 电 郑 都 是 按 初 始 状态 画 出 的 ， 如 按钮 未 按 下 则 开关 未 接 通 、 继 电 硕 线圈 未 通电 ， 则 其 
触 点 未 闭合 ( 常 开 触 点 ) 或 未 打开 ( 常 闭 触 点 )， 这 种 状态 称 原始 状态 。 但 在 识 图 时 ， 不 能 
完全 按 原 始 状 态 分 析 ， 否 则 很 难 理解 电路 所 表达 的 工作 原理 ， 因 为 大 多 数 用 电 设备 都 是 通过 
开关 、 按 钮 、 继 电 需 触 点 的 变化 而 改变 回路 的 ， 进 而 实现 不 同 的 电路 功能 。 例 如 ， 乔 水 大 就 
是 通过 刮 水 开关 档 位 的 变化 来 实现 间 上 软 、 低 速 、 高 速 刊 水 功能 的 。 

对 于 采用 组 合 开关 的 电路 ， 还 应 注意 蓄电池 (或 发 电机 ) 电流 是 通过 什么 途径 到 达 这 
个 开关 的 ， 中 间 是 否 经 过 其 他 开关 或 熔断 希 ， 相 线 接 在 开关 的 哪个 接线 山子 上 ; 多 档 开 关 共 
有 几 个 档 位 ， 开 关内 部 有 几 个 同时 或 分 别 动作 的 触 点 ， 在 每 一 档 位 各 接 通 或 天 上 断 哪 些 电 天 ; 
组 合 开 关 由 哪些 开关 或 按钮 组 合 而 成 ， 各 通过 哪些 触 点 接 通 电路 或 改变 回路 等 。 

对 多 层 多 档 多 接线 问 子 的 开关 ， 要 按 层 、 按 档 位 、 按 接线 端子 逐 级 分 析 其 各 层 各 档 的 功 
能 。 有 的 用 电 设 备 受 2 个 以 上 单 档 开 关 (或 继 电 天 ) 的 控制 ， 有 的 受 2 个 以 上 多 档 开 关 的 
控制 ， 其 工作 状态 比较 复杂 ， 如 间歇 刮 水 硕 电 路 。 当 开关 接线 端子 较 多 时 ， 首 先 抓 住 从 电源 
来 的 一 两 个 接线 端子 ， 再 逐个 分 析 与 其 他 各 接线 端子 相连 的 用 电 设备 处 于 何 种 档 位 ， 从 而 找 
出 控制 关系 。 对 于 组 合 开 关 ， 在 线路 图 中 是 夯 在 一 起 的 ， 而 在 电路 图 中 叉 按 其 功能 画 在 各 日 
的 局 部 电路 中 ， 遇 到 这 种 情况 必须 仔细 人 研究 识 读 。 

开关 是 控制 汽车 电气 电路 通 断 的 关键 ， 一 个 主 开关 上 往往 汇集 许多 导线 ， 所 以 在 分 析 电 
路 时 应 特别 关注 : 著 电 池 (或 发 电机 ) 的 电流 是 通过 什么 路 径 到 达 这 个 开关 的 ， 这 个 开关 
是 手动 的 还 是 电 控 的 ， 中 间 是 否 还 经 过 其 他 的 开关 和 炊 断 器 ， 开 关 的 许多 接线 问 子 中 ， 哪 些 
是 直通 电源 的 ， 哪 些 又 是 接 用 电 需 的 ， 而 接线 端子 荔 是否 有 接线 符号 ， 这 些 文字 符 扎 是 否 稍 
见 ; 开关 都 有 几 个 档 位 ， 每 一 档 哪些 接线 问 子 是 第 有 电 的 ， 哪 些 是 无 电 的 ; 这 个 开关 能 控制 
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哪些 用 电器 ， 受 控 电 器 有 什么 作用 。 在 受 控 用 电器 中 ， 哪 些 应 是 经 常 接 通 的 ， 哪 些 只 是 短暂 
接 通 的 ， 其 中 包括 哪些 用 电器 应 先 接 通 ， 哪 些 是 后 接 通 的 ， 哪 些 又 是 单独 工作 的 ， 哪 些 又 是 
同时 工作 的 ， 哪 些 电 上 需 不 允许 同时 接 通 工作 。 

7. 掌握 汽车 电路 线束 颜色 标示 及 规律 

在 正常 情况 下 ， 汽 车 上 导线 用 什么 颜色 ， 图 上 就 印 制 什 么 颜色 。 导 线 的 颜色 是 有 一 定 规 
律 的 ， 如 红色 线 大 多 为 控制 相 线 ; 棕色 为 接地 线 ; 白 、 黄 色 线 用 于 控制 灯 ; 蓝 色 线 大 多 用 于 
指示 灯 或 传感器 ; 绿 、 红 / 黑 或 绿 / 黑 色 多 用 于 脉冲 式 的 用 电器 。 另 外 ,通常 相 线 代 号 是 30， 
接地 线 的 代号 是 31， 受 控制 的 大 容量 用 电 设 备 供电 线 的 代号 是 X， 受 控制 的 小 容量 用 电 设 
备 供电 线 的 代号 是 13。 这 些 在 线路 图 里 或 电 天 零件 上 ， 到 处 可 见 的 颜色 和 数字 ， 一 旦 被 该 
者 掌握 了 ， 在 使 用 与 维修 中 就 会 提高 工作 效率 。 

在 阅 旋 线 路 几时 ， 应 特别 注意 线 与 线 之 间 的 
关系 ， 是 交叉 而 过 的 ， 还 是 交接 的 。 两 线 或 数 线 
的 交接 一 般 用 点 “ ”表示 。 应 注意 的 是 : 电 
线 进入 搬 接 需 后 ， 会 有 另外 的 符号 。 电 线 的 交接 
和 进入 插 接 融 的 画 法 如 岁 3-2 所 示 。 

为 了 读 图 时 能 较 快 地 找到 所 需 细 看 的 部 分 ， 
有 些 线路 图 如 同 地 图 一 样 用 栅 格 划分 许多 区 域 ， 
在 图 的 边 上 标 有 栅 格 号 。 在 下 横 边 从 左 到 右 分 有 
1、2 、3.……. 区 ; 在 左 竖 边 从 上 到 下 分 有 A、B、 
C…… 区 ， 如 某 部 件 的 线路 位 于 1A 区 ， 即 表示 
位 于 图 的 左上 角 ; 3C 区 ， 即 表示 位 于 3 区 与 C 





























区 的 交叉 处 ， 依 此 类 推 。 图 3-2 电路 图 中 的 电线 交接 
现代 汽车 电气 电路 如 同 ECU 局 域 网 ， 其 复 1 一 插 接 器 交接 2 一 实物 3 一 交接 符号 





茶 程 度 还 在 与 日 俱 增 , 而 电气 电路 中 的 配 线 插 接 
强 、 接 线 盒 、 继 电 磊 、 接 地 点 等 如 同 “ 市 点 ”， 弄 清楚 这 些 元 右 件 在 电路 图 中 的 表示 符号 、 
人 位置、 连接 方 式 、 内 部 电路 ， 对 识 读 懂 汽车 电路 图 是 很 有 帮助 的 。 

8. 识 读 汽车 电路 图 注意 电气 系统 的 变化 

随 看 汽车 电子 技术 的 广泛 应 用 ， 汽 车 电气 系统 也 发 生 了 很 大 变化 。 主 要 有 以 下 儿 点 : 

1) 新 的 电气 系统 不 断 出 现 ， 如 某 些 原来 由 机 械 、 液 压 控 制 的 系统 ， 出 于 安全 、 和 舒适 等 
目的 而 新 增加 一 些 电 右 、 电 子 右 件 构 成 机 电 一 体 化 的 系统 ， 也 就 成 为 新 的 电气 系统 ， 有 的 及 
用 12V 和 42V 的 双 电 压 电 源 。 

2) 汽车 上 各 系统 都 应 用 电子 技术 甚至 包括 起 动 系统 也 采用 了 电子 控制 技术 。 

3) 各 电气 系统 之 间 的 关联 越 来 越 多 ， 如 发 动机 和 目 动 变速 希 之 间 有 很 多 信息 共享 和 匹 
配 ， 也 就 有 了 相应 的 信号 连接 线 。 

4) 由 于 电 控 单元 的 强大 的 控制 功能 ， 可 以 使 独立 控制 的 系统 回 集成 控制 的 方 回 发 展 ， 
成 为 集成 控制 系统 。 很 多 车 型 的 发 动机 和 目 动 变速 可 的 控制 就 由 一 个 电 控 单元 进行 控制 ， 成 
为 动力 电 探 单元 。 

5) 了 解 线束 路 径 图 和 相关 的 车身 部 位 名 称 。 线 束 路 径 网 是 表示 主要 导线 在 汽车 上 的 布 
置 方 式 ， 线 束 大 部 分 是 固定 在 车 号 上 的 ， 因 此 往往 要 以 车 刁 部 位 名 称 来 描述 线束 的 位 置 、 走 
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回 ， 并 以 此 命名 线束 。 因 此 ， 首 先 要 了 解 图 3-3 所 示 的 车 号 部 位 名 称 。 








图 3-3 ”车身 部 位 名 称 
1 一 风 窗 玻璃 顶 涉 ”2 一 左 侧 A 立柱 3 一 外 罩 区 4 一 左 侧 B 立柱 5 一 左 侧 CC 立柱 
6 一 左 侧 1/4 面板 7 一 尾 板 8 一 汽车 右 侧 9 一 后 窗 顶 头 


6) 主线 路 图 比较 大 ， 它 包括 一 部 汽车 上 所 有 电 侣 电子 部 件 和 主要 导线 的 符号， 系统 线 
路 图 是 主线 路 图 上 的 一 部 分 的 专门 电路 。 一 般 来 说 ，《 维 修 手 册 》 上 包括 : 后 火 系统 线路 
图 、 燃 料 喷 射 系统 线路 图 、 计 算 机 控制 系统 线路 图 每 。 有 的 《维修 手册 》 为 了 减少 图 的 数 
量 ， 把 不 同 配置 的 汽车 线路 画 在 同一 张 图 上 ， 如 朔 用 手动 变速 毅 和 目 动 变速 做 的 汽车 就 是 这 
样 。 也 有 的 把 预 留 的 线路 也 画 上 ， 如 预 留 给 挂车 的 制 动 线路 ， 如 图 3-4 所 示 。 











a) b) 
图 3-4 预 留 给 挂车 的 制 动 电路 
a) 选择 性 电路 路 径 b) 预 留 电路 路 径 
1 一 输入 线 2 一 自动 变速 器 导线 3 一 开关 ”4 一 手动 变速 器 导线 
5 一 仅 供 挂车 使 用 ”BR 一 汽车 用 W 一 挂车 用 
7) 车 和 载 网 络 技术 在 汽车 上 的 应 用 ， 相 应 的 电路 发 生变 化 。 由 于 汽车 电气 系统 发 生变 
化 ， 因 此 在 看 图 时 要 注意 以 上 变化 。 在 看 电路 图 时 ,能 有 意识 地 将 各 系统 电路 进一步 分 成 不 
同 功 能 的 几 部 分 来 识 读 ， 无 论 是 了 解 电路 原理 还 是 分 析 故 障 都 将 更 加 清楚 、 更 加 便捷 。 在 读 
图 时 ,要 注意 完 分 析 图 中 用 电 杏 的 控制 方式 。 如 琳 继 电 可 控制， 要 区 分 控制 电路 及 主 电路 ; 
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如 是 电子 电 控 单元 控制 ， 电 路 图 不 反映 电 控 单元 内 部 电路 ， 要 将 电路 区 分 为 输入 信号 电路 、 
输出 信号 电路 (执行 妖 工 作 电 路 ) 及 电 控 单元 的 工作 电路 。 

9. 识 图 时 要 抓 典型 电路 分 析 

通过 识 读 局 部 电路 弄 清 楚 局 部 电路 工作 原理 后 ， 青 来 分 析 各 局 部 电路 中 的 连接 关系 ， 特 
别 是 与 电源 电路 的 连接 关系 ， 进 而 弄 清楚 整 车 电气 电路 的 工作 原理 。 

识 读 汽 车 电气 电路 图 ， 要 善于 解放 典型 电路 ， 以 达 触 类 劳 通 目的 。 实 际 上 有 许多 汽车 的 
局 部 电路 都 是 相同 或 相近 的 。 因 此 ， 剂 析 几 个 典型 电路 ， 擎 握 其 接线 特点 和 原则 ， 就 能 了 解 
其 他 一 些 车 型 的 电路 结构 及 特点 ， 读 起 图 来 就 容易 得 多 。 

10. 正确 运用 识 读 汽车 电路 图 的 方法 步 又 

读 异 汽车 全 车 电气 电路 图 及 总 线路 ， 应 按 下 列 步 又 进行 . 

1) 对 该 车 所 使 用 的 电气 设备 结构 、 原 理 有 一 定 了 解 ， 知 道 它 们 的 规格 标准 、 编 号 、 导 
线 色 码 及 其 走 回 。 

2) 认真 识 读 线路 图 ， 了 解 全 车 所 用 电气 设备 的 名 称 、 数 量 和 实际 安 滨 位 置 ， 以 及 设备 
所 用 的 接线 端子 数量 、 名 称 、 插 接 天 形式 和 数量 等 。 

3) 识 旋 电 气 原理 图 应 了 解 主要 电气 设备 的 各 接线 端子 和 哪些 电气 设备 的 接线 端子 相 
连 ; 该 设备 的 分 线 走 问 ; 分 线路 上 开关 、 炊 断 硕 、 继 电 硕 的 作用 ; 控制 方式 和 工作 基本 
过 程 。 

4) 识 读 线 束 图 应 了 解 该 车 有 多 少 线束 ， 各 线束 名 称 及 在 汽车 上 的 安装 位 置 ， 每 一 线束 
的 分 校 通 癌 哪个 电气 设备 ， 每 一 分 枚 有 几 根 导线 及 它们 的 颜色 和 标号 ， 连 接 在 哪些 接线 柱 
上 ;该 车 有 哪些 搬 接 需 以 及 它们 之 间 连 接 情 况 。 

5) 识 谈 电 气 元 需 件 图 应 了 解 各 用 电 需 元 需 件 的 接线 端子 极 性 ， 如 蓄电池 及 仪表 ， 有 的 
元 硕 件 是 不 能 接 错 的 ， 应 特别 注意 。 

6) 汽车 电气 电路 中 有 许多 部 分 是 类 似 的 ， 都 是 性 质 相 同 或 基本 相同 的 回路 ， 不 同 的 只 
有 个 别 情形 。 所 以 识 读 图 要 抓 住 典型 电路 ， 触 类 劳 通 。 

11. 阅读 汽车 电路 图 时 应 做 到 七 个 牢记 

1) 牢记 汽车 电路 图 形 符 号 、 文 字符 号 ， 因 为 汽车 电气 电路 图 是 利用 图 形 符 号 和 文字 符 
写 来 表达 其 构成 和 工作 原理 的 。 

2) 牢记 电路 的 标记 符号 。 为 便于 绘制 和 识 谈 汽 车 电路 图 ， 对 有 些 电 硕 逆 置 的 接线 端子 
都 赋予 不 同 的 标志 人 代号。 例如， 接 至 电源 端 接线 端子 用 B 表示 ， 接 至 点 火 开 关 的 接线 端子 
用 SW 表示 ， 接 至 起 动机 的 接线 端子 用 $ 表示 ， 接 至 各 种 灯具 的 接线 端子 用 工 表示 ， 发 电机 
中 性 点 接线 闹 子 用 NN 表示， 励磁 电压 输出 病 接 线 病 子 用 D+ 表示， 发 电机 电 枢 输出 问 接 线 柱 
用 B + 表示 等 。 

3) 牢记 接地 极 性 。 我 国 国家 标准 规定 了 汽车 电路 为 负极 接地 (世界 汽车 制造 业 也 规定 
负极 接地 ) 。 我 国 以 前 曾 用 过 正极 接地 ， 故 只 有 很 上 昌 的 车 型 才 是 正极 接地 。 

4) 补 记 回路 原则 ， 回 路 是 最 简单 的 电学 概念 。 无 论 是 什么 电大 ， 要 想 正 稍 工 作 (将 电 
能 转换 为 其 他 形式 的 能 ) ， 必 须 与 电源 (发 电机 或 著 电 池 ) 的 正 负 两 极 构成 通路 ， 即 从 电源 
的 正极 出 发 一 熔断 融 一 开关 一 通过 用 电 带 一 导线 回 到 同一 电源 的 负极 。 这 个 简单 而 重要 的 原 
则 无 论 在 读 什 么 电路 图 时 都 必须 诛 记 ， 然 而 在 阅读 汽车 电气 电路 图 时 却 往往 被 忽略 。 

在 该 图 中 篆 各 出现 这 样 的 错误 : 从 电源 正极 出 发 ， 到 某 电 天 设备 (或 再 经 其 他 电 善 设 
备 ) 又 回 到 了 电源 正极 。 大 家 知道 ， 电 源 的 电位 差 (电压 ) 存在 于 电源 正 负极 之 间 ， 而 电 
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源 的 同一 电极 是 等 电位 的 ， 没 有 电压 。 所 以 ， 这 种 从 正 到 正 的 电流 路 线 不 会 产生 电流 ， 用 电 
带 也 不 工作 ， 这 样 谈 图 当然 错误 。 

5) 牢记 单线 制 原则 。 汽 车 电路 的 主要 特点 是 单 伙 制 、 各 用 电 咒 相互 并 联 ， 因 此 回路 原 
则 在 汽车 电路 上 的 具体 形式 就 是 : 电源 正极 一 导线 一 开关 一 用 电 带 一 同一 电源 的 负极 。 

6) 牢记 两 个 电源 原则 。 在 庶 图 时 往往 将 发 电机 、 蓄 电池 这 两 个 电源 当 作 一 个 电源 ， 御 
从 这 个 电源 的 正极 出 发 ， 经 过 用 电 送 回 到 另 一 个 电源 的 负极 ， 这 实际 上 并 未 构成 真正 的 通 
路 ， 也 就 不 能 产后 电流。 因此， 庶 图 时 要 强调 从 一 个 电源 正极 出 发 ， 经 过 用 电 闫 ， 回 到 同一 
电源 的 负极 。 

有 的 初学 者 虽然 注意 到 回路 原则 ， 但 在 电流 方向 上 却 是 随意 的 ， 有 时 从 电源 正极 出 发 ， 
经 用 电 硕 回 到 同一 电源 的 负极 〈 这 是 正确 的 ); 有 时 又 从 电源 的 负极 出 发 ， 经 用 电 病 回 到 电 
源 的 正极 ， 这 样 虽然 构成 了 回路 ， 却 因 电 流 方 回 不 确定 ， 容 易 在 某 些 线圈 与 磁 路 中 引出 错误 
的 绪论， 而 且 这 种 从 负 到 正 的 电流 方 回 在 电子 电路 中 是 行 不 通 的 。 如 照 这 种 路 线 去 连接 这 些 
电 需 〈 如 电子 调节 前 、 电 子 点 火 系统 、 电 子 内 光 继 电 需 等 ) ， 可 能 使 元 硕 件 损坏 。 

7) 先 易 后 难 原则 。 现 代 汽 车 电路 图 的 某 些 局 部 电路 ， 或 局 部 电路 图 中 的 某 些 部 分 ， 也 
是 比较 复杂 的 ， 一 时 难以 读 懂 和 弄 明 白 的 ， 遇 此 可 以 暂 不 考虑 ， 竺 其 他 局 部 电路 都 读 懂 后 ， 再 
回 过 头 来 识 读 这 部 分 电路 就 会 容易 得 多 了 。 

12. 识 读 汽车 电路 图 时 应 参阅 相关 资料 

识 读 汽车 电路 图 ， 要 善于 查阅 相关 技术 资料 ， 虚 心 癌 同事 求教 。 由 于 汽车 工业 飞速 发 
展 ， 新 型 汽车 不 断 投放 市 场 ， 新 的 电子 电 带 设备 不 断 地 应 用 在 汽车 上 ， 汽 车 电路 图 的 变化 很 
大 。 因 此 ， 在 识 读 图 时 ， 只 要 善于 查找 有 关 资 料 文献 ， 叉 诚 展品 有 关 专 家 询问 ， 读 异 汽 车 电 
气 电 路 图 并 非 难 事 。 

当然 ， 擎 握 这 些 读 图 的 基本 知识 ， 只 是 为 读 图 打下 了 一 定 的 基础 ， 要 达到 快速 、 准 确 地 
找到 汽车 电路 中 的 故障 ， 还 需 不 断 地 学 习 和 实践 。 这 样 在 对 汽车 电气 系统 进行 故障 诊断 时 ， 
才能 做 到 按 图 索 又 ， 达 到 事半功倍 的 效果 。 

二 、 识 读 汽 车 电路 图 的 技巧 

(一 ) 汽车 电路 原理 图 的 识 读 

1. 识 读 图 从 何 入 手 

在 识 读 汽 车 电路 图 时 ， 首 先 从 用 电 问 入 手 ， 很 容易 找到 与 之 相关 的 控制 右 。 硅 从 其 他 部 
分 看 手 ， 很 不 利于 擎 握 各 电 融 的 工作 原理 。 

2. 判断 电气 系统 的 方式 

把 所 属 的 电子 控制 系统 划分 为 : 电子 控制 单元 与 电源 的 连接 电路 ; 传 感 套 信号 输入 电 
路 ; 接受 指令 的 执行 锅 工 作 电 路 。 

如 该 用 电器 电路 中 使 用 继 电 右 ， 则 要 区 划 出 主 电 路 及 控制 电路 。 但 应 注意 ， 无 论 是 主 电 
路 还 是 控制 电路 ， 往 往 都 不 止 一 条 。 

3. 充分 利用 回路 原则 

识 读 电 路 图 时 ， 通 过 运用 回路 原则 ， 找 出 用 电 兹 与 电源 正人 负极 所 构成 的 回路 ， 电 流 一 定 
要 从 电源 的 正极 ， 经 过 用 电 融 再 回 到 同一 电源 的 负极 才 是 正确 的 回路 。 

4. 识 读 电路 图 有 何 技法 

(1) 电路 划分 

电路 按 其 作用 来 分 ， 可 分 为 电源 电路 、 接 地 电路 、 信 号 电路 、 控 制 电路 。 
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(2) 电路 识别 

与 电源 正极 连接 的 导线 在 到 达 用 电 需 之 前 是 电源 电路 ; 与 接地 点 连接 的 导线 在 到 达 用 电 
天 之 前 为 接地 电路 。 

(3) 电路 功能 

直接 连接 在 一 起 的 导线 (也 可 由 炊 丝 、 接 点 连接 ) 必 具 有 一 个 共同 的 功能 ， 如 都 为 电 
源 线 、 接 地 线 、 信 号 线 、 欣 制 线 等 。 凡 不 经 用 电 需 而 连接 的 一 组 导线 奋 有 一 根 所 电源 或 接 
地 ， 则 该 组 导线 都 是 电源 线 或 接地 线 。 

(4) 电路 串 、 并 联 关 系 

注意 各 元 需 件 的 串 、 并 联 关 系 ， 特 别 要 注意 几 个 元 硕 件 公用 电源 线 、 公 用 接地 线 和 公用 
控制 线 的 情况 。 

(5) 导线 公用 与 不 公用 

传 感 希 经 销 公 用 电源 线 、 接 地 线 ， 但 雇 不 会 公用 信号 线 。 执 行 锅 会 公用 电源 线 、 接 地 
线 、 探 制 线 。 

(6) 排除 法 利用 

在 分 析 各 条 电路 (电源 电路 、 信 号 电路 、 控 制 电路 、 接 地 电路 等 ) 的 作用 时 ， 经 稼 会 
用 到 排除 法 判断 电路 ， 即 对 不 多 判断 功能 的 电路 ， 通 过 排除 其 不 可 能 的 功能 来 确定 其 实际 功 
能 。 如 分 析 某 一 具有 三 根 导线 的 传 感 带电 路 时 ， 已 经 分 析出 其 电源 电路 、 接 地 电路 ， 则 剩余 
的 电路 必然 为 信号 电路 。 

(二 ) 汽车 电路 定位 图 的 识 读 

1. 识 读 线束 图 

线束 图 见 图 1-24 ， 线 束 是 电路 的 主干 ， 通 过 捅 接 需 、 交 接点 与 车 内 电 需 或 车 体 连 接 ， 可 
从 线束 图 中 了 解 线束 的 走 同 及 线束 各 部 搬 接 需 的 位 置 。 

2. 电器 定位 图 

有 的 汽车 广 家 为 让 读者 更 直观 地 掌握 电 需 线路 在 车 上 的 具体 安装 位 置 ， 采 用 电 硕 定位 
图 。 它 表达 用 电大 、 控 制 硕 件 (包括 传 感 带 、 电 控 音 元、 开关、 继 电 絮 每)、 搬 接 右 、 接 线 
盒 、 熔 丝 盒 、 继 电 央 盒 等 在 车 上 的 具体 位 置 ， 图 3-5 所 示 为 北京 现代 伊兰特 汽车 导线 插 接 需 
的 安装 位 置 。 
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3. 继电器 盒 接 线 盒 及 熔 丝 盒 内 部 线路 图 

为 便于 检修 ， 炊 丝 、 继 电 硕 及 导线 的 交接 点 往往 集中 安 闭 在 炊 丝 盒 、 继 电 善 盒 及 接线 盒 
中 。 在 谱 图 时 先 从 电 融 定位 图 了 解 各 盒 在 车 上 的 安 猴 位 置 后 ， 册 通过 各 盒 的 内 部 线路 图 了 解 
盒 内 的 连接 关系 。 许 多 车 上 把 这 三 种 盒 组 合 在 一 起 成 为 燃 丝 / 继 电 郑 盒 、 中 央 接 线 盒 等 ， 如 
图 3-6 所 示 。 
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图 3-6 熔 丝 /继电器 盒 平面 图 图 3-7 代码 为 C100 的 插 接 器 端子 排列 


4. 插 接 器 端子 排列 

插 接 冀 是 一 个 连 有 线束 的 插座 ， 是 电路 中 线束 的 中 继 站 。 对 电路 中 导线 连接 的 正确 及 可 
徘 起 着 重要 的 作用 。 电 控 单 元 与 外 部 所 有 电 融 的 连接 都 是 通过 ECU 上 的 插 接 希 。 因 此 ， 认 
识 线路 图 上 的 择 接 从 ， 了 解 各 导线 是 如 何 与 插 接 天 连接 的 是 识 谈 电路 图 的 重要 前 所。 一 般 插 
接 谷 用 代码 标注 ， 标 注 内 容 有 : 一 是 插 接 右 的 代码 ， 可 据 此 代码 可 从 定位 图 上 找到 其 安安 位 
置 ; 二 是 捅 接 各 上 的 端子 代码 ， 它 与 插 接 此 的 平面 图 上 各 病 子 对 应 。 

插 接 人 厅 上 往往 有 多 个 端子 ， 所 以 必须 通过 端子 排列 图 来 明确 各 端子 的 连接 ， 如 图 3-7 所 
示 ， 据 此 可 查找 各 条 进入 该 插 接 带 的 导线 。 而 今 大 多 车 型 第 将 搬 接 插 病 子 排列 图 附 在 原理 
| 

忆 之 ， 在 识 读 汽车 电路 图 时 ， 了 人 解 向 握 电路 工作 原理 后 ， 青 按照 图 上 的 各 种 电 带 代码 ， 
结合 阅读 各 定位 图 ， 便 可 确定 导线 及 电 融 在 车 上 的 具体 位 置 。 

在 实际 汽车 电路 维修 时 ， 还 应 注意 相关 的 其 他 信息 ， 即 在 电路 图 后 面 还 有 文字 说 明 及 各 
种 表格 等 辅助 资料 ， 也 要 注意 识 谈 ， 这 些 对 读 懂 汽车 电路 图 是 很 有 带 助 的 。 
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一 、 大 众 车 系 电 路 图 的 识 读 

(一 ) 大 众 车 系 电 路 图 的 特点 

大 众 车 系 电路 图 反映 了 汽车 电气 系统 的 实际 接线 关系 ， 它 具有 以 下 特点 : 

1. 用 不 同 的 线条 表示 出 不 同 的 连接 关系 

电路 图 的 连接 导线 用 粗 实 线 表 示 ， 并 都 标明 导线 的 颜色 和 帘 面 积 ， 内 部 连接 ( 非 导 线 
连接 ) 用 细 实 线 表示 。 
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2. 用 符号 和 编码 表示 电器 元 器 件 

在 电路 图 中 ， 各 个 电 怖 元 硕 件 都 用 规定 的 符号 (或 图 形 符 号 ) 夯 出 ， 这 些 符 号 形象 地 
表示 了 该 电 需 元 件 的 作用 和 原理 。 每 个 电 需 元 需 件 用 字母 或 字母 和 数字 组 成 的 编码 标注 。 

3. 汽车 电气 系统 线路 交接 点 和 接地 点 清晰 

在 电路 图 中 标示 出 线路 各 个 交接 点 和 接地 点 编码 ， 并 在 图 注 中 说 明 交 接点 和 接地 点 的 确 
切 位 置 。 

4. 所 有 电路 都 是 纵向 排列 ， 互 相 不 交叉 

大 众 车 系 汽车 电路 图 采用 了 断 线 编码 法 来 处 理 线路 复杂 交错 的 问题 。 例 如 ， 某 条 线路 的 
于 半 段 在 电路 序号 为 146 的 位 置 上 上， 下 半 段 电路 在 电路 接 序号 为 147 的 位 置 上 。 此 时 ， 则 在 
上 上 半 段 电路 终止 处 画 一 个 标 有 147 的 小 方 格 ， 在 下 半 段 电路 的 开始 处 也 画 有 一 人 小 方 格 ， 内 标 
有 146， 通 过 146 和 147 就 可 以 将 上 、 下 半 段 电路 连 在 一 起 了 。 

5. 整个 电路 以 继电器 插 接 器 为 中 心 

大 众 车 系 电路 图 在 表示 线路 走 癌 的 同时 ， 还 表达 了 线路 的 结构 情况 。 插 接 右 连接 端子 的 
及 接线 端子 标记 ， 如 网 3-10 所 示 ， 图 中 “2/30”、“3/87”、“4/86”、“6/85”， 分 别 表 示 了 了 
继 电 硕 插 接着 的 2、3、4、6 号 端子 ，30、87 、86 、85 为 接线 端子 标记 。 大 众 各 电 郑 元 硕 件 
的 接线 端子 标记 都 列 入 德国 工业 标准 (DIN72552) ， 德 国 汽车 电路 图 上 的 端子 标记 与 导线 颜 
色 见 表 3-1。 




















表 3-1 德国 汽车 电路 图 上 线路 端子 标记 与 导线 颜色 
起 扣 端子 标记 | 寻 线 颜色 端子 标记 说 明 














点 火线 圈 1 绿 分 电 需 1 低压 电 
短路 保护 开关 位 电动 机 2 磁 电 动机 点 火 
点 火线 圈 4 黑 分 电器 4 高 压 电 
点 火线 圈 
四 熔 丝 接 和 人 蓄电池 后 的 正极 
起 动 开关 15 国定 的 负载 
预 热 起 动 开关 
高 压 电 容 点 火 装置 的 输 
点 火线 圈 串 联 电阻 输 机 
网 J 黑 ”| 入 端 ， 晶体 管 点 火 装置 控 
制 硕 
起 动机 16 点 火线 圈 起 动 时 接 通 串 接 电阻 
17 直 起 动 
预 热 起 动 开 关 预 热 塞 控制 器 
19 预 热 
端子 30 直接 连接 芋 电 
蔓 电 池 正 
电池 正极 (+) 池 正 极 
30 








灯光 开关 











起 动 开 关 
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( 续 ) 
起 点 端子 标记 | 导线 颜色 端子 标记 说 明 
导线 
蓄电池 负极 ( -) 
接地 金属 片 
通过 接地 回 线 直 接连 
31 接地 
人 接著 电池 负极 
分 电器 
接地 回 线 经 过 开关 或 
继电器 
33b 并 励磁 场 
电动 机 33f 
33g 
不 同 的 转速 
33h 
33L 左 转 问 
33R 右 转 问 
可 信号 闪光 继电器 输 
和 号 办 光 继 电 融 输 二 
和 人 中 
49a 黑 / 白 / 绿 转向 信号 开关 脉冲 电流 
名 信号 闪光 继电器 输 一 
RY -ul 转向 信号 指示 灯 
出 站 
C2 第 二 个 转 问 信号 指示 灯 EE 
L 黑 / 白 左 转 问 灯 
转向 信号 开关 
R 
起 动 开 关 50 起 动机 直接 控制 起 动机 
53 天 水 卓 动 作 + 
永 磁 电动 机 
刊 水 硕 开 关 53a 限 位 开关 
53b 并 励 式 电 动机 
刮 水 器 清洗 开关 $3ec 风 窗 玻璃 洗涤 和 双 电动 
53e 制 动 绕 组 
刊 水 带 开 天 风 窗 玻璃 刮 水 器 电动 机 一 
53i 最 高 转速 
制 动 灯 开关 54 制 动 灯 
防 筋 前 照 灯 55 继 电 需 
灯光 开关 56 前 照 灯 变 光 开关 前 照 灯 灯光 
前 照 灯 变 光 开 关 熔 丝 56a - 一 一 一 前 照 灯 远 光 
前 照 灯 〈 远 光 指 示 ) 
前 照 灯 变 光 开 关 56b 熔 丝 56b 
| 前 照 灯 近 光 
熔 背 前 照 灯 
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( 续 ) 
起 点 端子 标记 | 导线 颜色 说 明 
前 照 灯 闪 光 继 电 需 触 点 56d 
灯光 开关 97a 
左 制 动 灯 57L 
制 动 灯 开关 
右 制 动 灯 57R 
J 58 ) 熔 丝 
加 侧 灯 、 尾 灯 和 示 廊 灯 
( 左 ) 
熔 丝 
加 侧 灯 、 尾 灯 和 示 廊 灯 
( 右 ) 
61 浅 蓝 充电 指示 
三 相交 流 发 电机 B+ 蓄电池 正极 
B- 蓄电池 负极 一 
J J 励磁 绕组 正极 
K K 励磁 绕组 负极 
具有 分 置 整流 器 的 三 相 Mp 中 性 点 插头 
交流 发 电机 U 
V 三 相 插头 
W 
油 压 开关 浅 蓝 / 绿 油 压 指示 灯 
燃油 传 感 髓 浅 蓝 / 黑 油 量 指示 灯 
制 动 灯 
炊 丝 
钟表 、 收 音 机 、 内 部 照明 
继电器 线圈 
86 绕组 输入 
87 常 财 触 点 输入 
继 电 融 触 点 


(二 ) 识 该 大 众 车 系 电路 网 的 要 领 

我 国 制造 的 桑塔纳 LX、GX、GX5 轿车 所 配 的 电路 如 图 3-8 所 示 。 在 识 读 该 车 系 电 路 时 
需要 掌握 一 个 要 领 ， 即 分 清 每 个 接点 处 的 数学 标记， 如 数字 30 是 代表 来 卓著 电池 的 连接 ， 
连接 蓄电池 正极 ; 标 有 15 数字 是 点 火 起 动 开 关 妆 了 于， 均 与 点 火 起 动 开头 相连， 和 苔 握 这 种 标 
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记 有 利于 和 弄 清 楚 电 流 的 来 路 。 例 如 ， 在 图 3-8 中 ,将 所 有 标 有 56 (包括 56a、56b) 的 端子 
连接 电路 ， 把 它 与 电源 联系 的 端子 一 一 分 离 出 来 ， 便 可 得 到 如 网 3-9 所 示 的 电路 回路 原理 
图 。 图 中 有 3 个 端子 ，1 个 是 电源 正极 30，1 个 是 进入 前 照 灯 的 端子 $56 ， 再 一 个 是 前 照 灯 接 
地 端子 31。 这 是 一 个 完整 的 前 照 灯 及 其 控制 电路 原理 图 ， 而 且 原 理 十 分 明了 。 
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图 3-8 桑塔纳 LX、GX 轿车 电路 局 部 图 图 3-9 电路 回路 原理 图 





(三 ) 大 众 车 系 电路 图 识 读 示 例 

大 众 车 系 电 路 图 的 特点 是 图 上 部 的 灰色 区 域 表 示 汽 车 的 中 央 接 线 盒 的 燃 丝 与 继 电 需 。 灰 
色 区 域内 部 水 平 线 为 接 电源 正极 的 导线 , 有 30、15、X 等 。 其 中 30 线 直 接 接 蓄电池 正极 ， 
称 为 常 相 线 ，15 线 接点 火 开关 ， 当 点 火 开关 处 于 “ON” 及 “START” 档 时 有 电 ， 给 小 功率 
用 电器 供电 。 大 众 车 系 电路 图 的 表示 方法 如 图 3-10 所 示 ， 当 点 火 开关 拨 至 “ON” 或 “ST” 
档 时 ， 中 间 继 电器 闭合 ， 通 过 触 点 给 大 功率 用 电器 供电 ，31 线 为 接地 线 。 图 最 下 端 是 标注 
图 中 各 线路 位 置 的 编号 ， 各 线路 平行 排 询 ， 每 条 线路 对 准 下 框 线 上 的 一 个 编号 。 线 路 如 在 图 
中 中 断 ， 上 断口 处 标注 与 之 连接 的 另 一 段 线路 所 在 的 编号 ， 同 时 也 在 线 上 注 出 各 接地 点 。 所 有 
电 需 件 均 处 于 图 中 间 的 位 置 ， 图 中 起 连接 作用 的 细 实 线 表 示 接 线 端 子 、 接 线 铜 片 及 交接 等 的 
非 导 线 连接 方式 。 大 众 汽车 电路 图 符号 见 表 3-2。 
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线路 编码 ，“30” 为 常 相 
线 ; “15” 为 点 火 开 3 
或 START 时 的 小 容量 
“X” 为 点 火 开关 在 ON 或 
| | | START 时 的 大 容量 相 线 ; 




















































































































































































































































































你 电 咽 或 控制 器 与 然 电 回 板 TO “31” 为 接地 线 ，“C” 为 
4 连接 编码 。2/30” 表 不 继电器 = 多 
so 中 央 线 路 板 的 内 部 接线 
示 继 电器 上 30 号 接线 柱 端子 ” 
4/80 
J17 
熔 丝 代号 “S5”, 表示 在 
“3/87 6/85 六 人 应 第 得 位 ， 作 定 电 这 
UD13 
指示 线路 中 断 点 。 方 杠 
内 数字 “|6] ”表明 该 导线 /站 
与 电路 编码 61 的 导线 是 同 
一 条 导线 〈 见 电路 编 三 61 0.5 
处 导线 的 方 框 内 数字 是 本 
线路 的 电路 编码 66) 
人 
> 3 0 
J220 T80/4 区 可 以 在 插 接 器 平面 图 上 查 
故国 区 YT80/73 ” T80/80 YT80/58 BE T80/65 
/ 红 ”表示 导线 底 些 
是 从 色 带 有 有 委 色 条 纹 | 。 棕 / 红 灵 / 本 下 条 紫 / 绿 ， 紫 / 蓝 
2.5 红 / 蓝 ] 下 1 .0 -编码 在 
CHr3p 0 及 及 | 元 器 人 的 
灰 / 白 上 [hs0 这 或 。 
0.5 S123 1 
10A | 和 TY. 1, 
\ 红 / 系 红 / 汉 红 / 汉 
， 1.0 1.0 1.0 1.0 时令 全 
.时 加 烧 委 编码 
央 线 路 板 于 第 123 号 红 / 星 
熔 丝 , 10A 10 C9 
包间 内 部 连接 ( 细 实 线 ) 。 该 连 
红 / 责 接 不 用 导线 而 表示 元 器 件 的 
插 接 器 “T8a/6” 表 S 内 部 电路 或 线束 交接 部 
未 8 针 a 插头 上 的 第 6 
T8a/6 
字母 表示 该 内 部 连接 与 
红 / 昔 下 一 页 电路 图 中 标 有 相同 
字母 的 内 部 连接 相连 
































39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 


接地 点 编码 ,在 电路 图 
下 方 可 查 到 该 编码 的 接 
地 点 在 汽车 上 的 位 置 



























































图 3-10 大 众 车 系 电 路 图 的 表示 方法 
中 一 接地 点 ， 在 发 动机 控制 单元 劳 的 车 身上 他 一 正极 接线 ， 在 发 动机 线束 内 
T8a 一 发 动机 线束 与 发 动机 右 线 束 插头 连接 ，8 针 ， 在 发 动机 中 间 文 架 上 
We S123 一 喷 油 器 、 空 气 计 量 计 、AKF 阀 、 氧 传感器 加 热 元 件 熔 丝 
N30 一 第 一 饶 顺 油 右 ”N31 一 第 二 所 顺 油 絮 ”N32 一 第 三 拭 喷 油 絮 ”N33 一 第 四 饶 喷 油 帮 
mm 80 针 ， 在 发 动机 控制 单元 上 
]220 一 Motronic 发 动机 控制 单元 ”SS 一 燃油 条 熔 丝 
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图 形 符号 二 
] 二 = 线束 插 接 器 
l 小 。 “| 可 分 线束 连接 
中 稳 压 二 极 管 
固定 线束 连接 
站 0 灯泡 ( 双 灯 丝 ) < 
| 元 件 内 部 连接 
2 Le 车 内 灯 
电子 控制 单元 
点 烟 器 
© | 到 于 和 控制 电动 机 
OH 育 7H 召 本 这 褒 调 束 
玉照 灯亮 度 调 整 
国 
(Eod TDC 传感器 
A \、| 〈 感 应 传感器 ) 
合川 个 
推进 插 接 器 
Xo ( -| 滑动 触 点 
元 件 内 多 
点 插 接 器 本 
| 人 re 
I 执 敏 熔 丝 人 大 及 插头 
9 本 
一 一 预 热 塞 7 开关 ( 热 动 ) 
a 兰 由 ; 加 热 元 件 
宇 车 电池 本 有 
自动 阻 风门 
开关 (机械 ) 
起 动机 


OO 伯 








交流 发 电机 











分 电 带 (机械) 


分 电 此 (电子 ) 





热 敏 定时 开关 


开关 (压力 操 
作 ) 





预 热 调节 天 
辅助 空气 效 





电磁 内 














电动 机 


天 水 带电 动机 


2 速 





多 点 开关 (机 
械 ) 


变 阻 带 


热 敏 电阻 内 


继 电 带 


继 电 带 (电子 
控制 ) 
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(四 ) 大 众 宝 来 轿车 自动 空调 系统 电路 图 的 识 读 

汽车 自动 空调 系统 利用 各 种 传感器 检测 车 内 外 温度 、 阳 光 强 度 的 变化 ， 并 把 传感器 的 信 
号 送 到 空调 系统 电子 控制 单元 ， 电 子 控制 单元 按照 预 置 的 程序 对 传感器 信号 处 理 ， 并 通过 执 
行 元 需 件 不 断 对 风机 转速 、 出 风 温 度 、 送 风 方 式 等 进行 调节 ， 从 而 使 车 内 温度 、 空 气 湿 度 及 
流动 状态 始终 保持 在 轨 台 员 设 定 的 温度 范围 内 。 目 动 空调 的 电子 控制 系统 由 传 感 希 、 控 制 显 
示 单 元 和 执行 元 絮 件 构成 。 下 面 以 大 众 宝 来 轿车 的 目 动 空 调 系统 电路 图 识 读 为 例 进行 介绍 。 

1. 传感器 电路 

大 众 宝 来 轿车 的 自动 空调 系统 电路 如 图 3-11 所 示 ， 该 系统 由 阳光 强度 光敏 电阻 G107、 
环境 温度 传感器 G17 、 新 鲜 空 气 进 气 温度 传感器 G89、 仪 表 板 温度 传 感 避 G56、 出 风口 温度 
传感器 G192 组 成 。 

(1) 阳光 强度 光敏 电阻 G107 

阳光 强度 光敏 电阻 G107 测量 从 和 车 前 及 左右 侧 照 射 到 乘员 身上 的 日 光 强 度 ， 并 把 日 光 强 
度 转 变 为 电信 和 号， 控制 单元 根据 该 信号 调 市 车 内 温度 。 如 图 3-11d 所 示 ，G107 通过 上 自身 端 
子 “3” 一 0.35ws/gn 一 空调 控制 单元 J255 的 T20718 端子 ， 向 控制 单元 传送 信号 ，G107 通 
过 端子 “2” 一 0. 35br/ws 导线 一 图 中 “a” 线 ,图 3-11c,“a” 线 与 控制 单元 J255 的 T12/12 
及 T1279 相连 ， 是 传 感 锅 的 参考 地 线 。 

(2) 环境 温度 传 感 硕 G17 

环境 温度 传感器 G17 给 空调 控制 单元 传送 环境 温度 信号 (车 外 温度 信号 )。 如 图 3-11d 
所 示 ，G17 的 电路 为 : G17 端子 “1” 一 0. 35br/ge 导线 一 控制 单元 P55 的 T1278 端子 ，G17 
通过 “a” 线 与 控制 单元 相连 并 接地 。 

(3) 新 鲜 空 气 进 气温 度 传 感 希 G89 

新 鲜 空 气 进 气温 度 传 感 硕 G89 给 空调 控制 单元 传送 新 鲜 空气 ( 非 循环 空气 ) 的 进 气 温 
度 信 号 。 如 图 3-11c 所 示 ，G89 的 电路 为 : G89 端子 “1” 一 0.3$grvgn 导线 一 控制 单元 J255 
的 “TI12/7” 端 子 ，C89 通过 “a” 线 与 控制 单元 相连 并 接地 。 

(4) 仪表 板 温度 传感器 G56 

仪表 板 温度 传 感 右 G56 给 空调 显示 和 控制 单元 E87 传递 仪表 板 处 温度 信号 。 如 图 3-11a 
所 示 ，G56 位 于 E87 内 ， 电 路 请 读者 自行 分 析 识 读 。 

(5) 出 风口 温度 传 感 需 G192 

出 风口 温度 传感器 G192 给 空调 控制 单元 提供 出 风口 的 温度 信号 ( 脚 坑 位 置 )。G192 电 
路 如 图 3-11c 所 示 ，G192 的 端子 “1” 一 >0. 35gr/gn 导线 一 空调 控制 单元 的 “T20/5” 端子 ， 
G192 通过 “a” 线 与 控制 单元 相连 并 接地 。 

2. 控制 单元 供电 电路 

如 图 3-11a 所 示 ， 点 火 开 关 接 通 时 ，D/15 一 2. 5sw 导线 一 熔 丝 S3 (7.5A) 一 0. 5sw/bl 
导线 一 控制 单元 的 “Tl16a/9” 端 子 ， 辣 控制 单元 供电 ; 电源 ( + ) 一 D/30 一 6. 0ro 导线 一 
S16 (10A) 一 1. 0ro/gr 导线 一 图 3-11e 所 示 仪 表 板 线束 内 连接 点 Ge 一 0 5ro/gr 导线 一 控制 单 
元 的 “Tl6a7 ”端子 ， 回 控制 单元 供电 ; 控制 单元 的 接地 电路 为 : 控制 单元 P55 的 
“T16a/15” 端子 一 1. 0br 导线 一 仪表 线束 内 连接 点 人 一 4. 0br 导线 一 接地 (接地 点 在 转 回 柱 


sk 
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怎样 恋人 履 汽 车 电路 图 








64 


1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 
ro/gr sw/bl sw/bl] sw/bl sw/bl 


0.5 
sw/bl 








.35 0.35 0.35 
s/ge gr/ws ge 





T6a/1llT6a/3tT6a/4NT6a/ dl 
0.35 


0.35 
ro/ge br/ [RD 


一 G92 V68 











a) 

图 3-11 大 众 宝 来 轿车 自动 空调 系统 电路 
D 一 点 火 开关 TI17a 一 插头 ，17 端子 ， 在 仪表 板 中 后 部 
E87 一 自动 空调 控制 和 显示 单元 T20 一 插头 ，20 端子 
G56 一 仪表 板 温度 传 感 句 V42 一 温度 传感器 喜 风 机 
G92 一 温度 翻 板 伺服 电动 机 电位 计 V68 一 温度 翻 板 伺服 电动 机 
J255 一 自动 空调 控制 单元 《 仿 一 接 地 连接 -1 - ， 在 自动 空调 线束 内 
L75 一 数字 显示 屏 照明 60) 一 螺栓 联接 -2 - (30) ， 在 继电器 盒 上 
L76 一 按钮 照明 G@2 一 正极 连接 (15) ， 在 仪表 板 线束 内 
S5 一 熔 丝 支架 上 5 号 熔 丝 (20 一 连接 (15a) ， 在 仪表 板 线束 内 
S16 一 熔 丝 支架 上 16 号 熔 丝 人; 一 正极 连接 (30) ， 在 仪表 板 线束 内 
T6a 一 插头 ，6 端子 ， 在 仪表 板 中 后 部 。” ”《53 一 连接 (5V) ， 在 仪表 板 线束 内 
T16a 一 插头 ，16 端子 C93 正极 连接 -4 - 〈30) ， 在 仪表 板 线束 内 


小 
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C79 J285 
T32a/26 














0.5 0.5 0.35 
gr/WS gr/WsS ro/b1 
和 工 2a/1 下 T12a/12 
0.35 
ge/bl 
112/1 T20/13 个 T20/1 J255 
| T20/10 TT16a T16a/3 T20/9 Tl6ary Tl16a/4 ) 
| | ?| 
0.35 0.35. 0.35 0.35 0.35 0.35 
ge/ro ws/ro gr/ge ge/wWS gr/ro Ws/li 
0.35 0.35 0.35 0.35 
ro/ge br/ws ro/ge br/ws 
T6b/2IT6b/1 [IT6b/4|IT6b/0T6b/3 T6c/2|T6c/1TIT6c/41T6c/6IT6c/3 
区 欧 
G1ll4 V85 G112 V70 
a a 
b b 
13 16 13 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
b) 
图 3-11 大 众 宝来 轿车 目 动 空调 系统 电路 ( 续 ) 
G112 一 中 央 翻 板 伺 服 电 动机 电位 计 T16 一 插头 ，16 端子 ， 在 仪表 板 中 部 ， 自 诊断 接口 
cl14 一 脚 坑 Z 除 霜 翻 板 伺服 电动 机 电位 计 T16a 一 插头 ，16 端子 
J255 一 自动 空调 控制 单元 T20 一 插头 ，20 端子 
J285 一 带 显 示 器 的 控制 单元 ， 在 组 合 仪表 内 T32a 一 搬 头 ，22 端子 ， 绿 色 ， 在 组 合 仪表 上 
T6b 一 插头 ，6 端子 ， 在 仪表 板 中 后 部 V70 一 中 央 翻 板 伺服 电动 机 
T6c 一 插头 ，6 端子 ， 在 仪表 板 中 后 部 V85 一 脚 坑 / 除 霜 翻 板 伺服 电动 机 
T12 一 插头 ，12 端子 《7 一 连接 ( 自 诊断 K 线 ) ， 在 仪表 板 线束 内 


Tl12a 一 插头 ，12 端子 ， 在 仪表 板 中 后 部 
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0.35 0.35 0.35 
gn/br gn/br gn/br 
hr T10/9 
0.35 
J285 由 
ge/bl T32/11 
《 T16b/6 J255 ) 
T20117 T]G6ar 1 16a/5 T12/7 T16b 末 12/12YT20/5 T1279 
| | 四 
0 035 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
Ws/l1 gr Ws/gr br/gn ro/ge br/ws gr/gn br/ws 
0.35 0.35 
ro/ge br/ws 
T5/3 IT5/4 [IT5/2 IT5/1 IT5/5 
窗 
de G192 
G113 V71 I | 
| Ug 
0.35 0.35 
br/ws br/ws 
ad 
S 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
c) 
图 3-11 大 众 宝 来 轿车 自动 空调 系统 电路 ( 续 ) 
G89 一 新 鲜 空 气 进 气温 度 传感器 ， 在 仪表 板 右 下 T12 一 插头 ，12 端子 
G113 一 通风 翻 板 伺服 电动 机 电位 计 T16a 一 插 涉 ，16 端子 
G192 一 出 风口 温度 传感器 ， 脚 坑 T16b 一 插头 ，16 端子 
J255 一 自动 空调 控制 单元 T17a 一 插头 ，17 端子 ， 在 仪表 板 中 后 部 
了 85 一 带 显 示 需 的 控制 单元 ， 在 组 合 仪表 内 T20 一 插头 ，20 端子 
J… 一 发 动机 控制 单元 T32 一 插 涉 ，32 端子 ， 蓝 色 ， 在 组 合 仪表 板 上 
T5 一 插 涉 ，5 端子 ， 在 仪表 板 中 后 部 V71 一 通风 翻 板 伺服 电动 机 
T10 一 插头 ，10 端子 ， 橙 色 ， 在 搬 头 保护 壳 体 内 ， 《一 连接 (转速 信号 ) ， 在 仪表 板 线束 内 


流水 模 左 侧 《53 一 连接 (5V) ， 在 仪表 板 线束 内 
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T12a/3 T12a/4 


典型 车 系 电 路 图 的 识 读 


T12a/6 T12a/1l 
0.35 0.35 0.35 0.35 
br gr/bl bl/sw 
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0.5 0.5 
gr/bl gr/b]l 
T17a/9 | 
ran E20 
T6c/5 
0.35 0.35 


li/ge 


ja jar |ri2n0 Jri2 ri T12/S 











J]255 1278 rT20/18 | a 
/1 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
br/ge ws/gn gn/sw br/ro sw/bl 
2.5 2.5 
sw/bl sw/bl 
T12a/$ T12a/8 T17a/l 
1 3 ] 25a 
cr 防 ] ao[@ mx ©@h [a 
> 于 于 下 下 25 
0.35 0.35 0.35 2 2.5 2 10.0 
T17a/8 br/ws br/ws br/ws br br/ro br/ro sw/ge 
6B 四 .所 
43 44 4 46 47 48 49 5 51 52 53 4 55: :536 
d) 
图 3-11 大 众 宝来 轿车 自动 空调 系统 电路 ( 续 ) 


E20 一 开关 和 仪表 照明 调节 需 

G17 一 环境 温度 传感器 ， 在 前 保险 杠 左 侧 
G107 一 阳光 强度 光敏 电阻 ， 在 仪表 板 中 部 
J126 一 新 鲜 空 气 误 风机 控制 单元 ， 在 仪表 板 右 下 
J255 一 自动 空调 控制 单元 

S225 一 熔 丝 文 巢 上 25 号 炊 丝 

T6c 一 插头 ，6 端子 

T12 一 插头 ，12 端子 

T12a 一 插头 ，12 端子 ， 在 仪表 板 中 后 部 

T16b 一 插头 ，16 六 子 








Tl17a 一 插头 ，17 端子 ， 在 仪表 板 中 后 部 

T20 一 插头 ，20 端子 

V2 一 新 鲜 空气 鼓风机 

(3) 一 接地 点 ， 右 侧 A 柱 下 部 

6 信 一 接 地 连接 -1 - ， 在 自动 空调 线束 内 

(一 接地 连接 (传感器 接地 ) ， 在 自动 空调 线束 内 
3) 接地 连接 -2 - ， 在 自动 空调 线束 内 

6 的 螺栓 联接 (75X) ， 在 继电器 盒 上 
GO 一 正极 连接 (58b) ， 在 仪表 板 线束 内 
(0) 一 正极 连接 (75X) ， 在 自动 空调 线束 内 
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br bl/ro ge 


37 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 








e) 
图 3-11 大 众 宝来 轿车 自动 空调 系统 电路 ( 续 ) 

J217 一 自动 变速 器 控制 单元 TI17a 一 插头 ，17 端子 ， 在 仪表 板 中 后 部 
J255 一 自动 空调 控制 单元 T32 一 搬 头 ，32 端子 ， 蓝 色 ， 在 组 合 仪表 板 上 
J285 一 带 显 示 器 的 控制 单元 ， 在 组 合 仪表 上 T68 一 插头 ，68 端子 
J… 一 发 动机 控制 单元 (2 一 接地 点 ， 在 转向 柱 旁 
T10 一 插头 ，10 端子 ， 橙 色 ， 在 插头 保护 过 体内 ， 流 水槽 左 侧 ”GD 一 接地 连接 -1 - ， 在 仪表 板 线 束 内 
Tl2 一 插头 ，12 端子 (G3 接地 连接 -2 - ， 在 仪表 板 线束 内 
Tl2a 一 插头 ，12 端子 ， 在 仪表 板 中 后 部 《2 一 连接 (车 速 信号 ) ， 在 仪表 板 线束 内 
T16a 一 插头 ，16 端子 《G3 一 连接 (30， 空 调 ) ， 在 仪表 板 线束 内 


T16b 一 插头 ，16 端子 ---- 一 仅 指 ARZ 发 动机 
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3. 执行 部 件 控制 电路 

大 从 宝来 轿车 目 动 空调 系统 的 执行 部 件 包括 : 温度 翻 板 伺服 电动 机 V68、 通 风 翻 板 电 动 
机 V71、 中 央 翻 板 伺服 电动 机 V70 、 脚 坑 / 除 霜 翻 板 伺服 电动 机 V85、 新 鲜 空 气 豆 风 机 控制 
单元 126 和 新 鲜 空 气 鼓 风机 V2 、 电 磁 离 合 器 等 。 

当 翻 板 伺服 电动 机 工作 时 ， 翻 板 打 开 位 置 由 相应 的 电位 计 输 入 信号 控制 ， 使 控制 单元 精 
确 控 制 翻 板 位 置 。 翻 板 电位 计 属 传 感 咒 ， 与 相应 的 伺服 电动 机 为 一 体 。 

如 图 3-11e 所 示 ， 控制 单 元 P55 的 “T16b/8” 端子 通过 0. 35ro/ge 导线 向 各 电位 计 输 入 
工作 参考 电压 ， 连 接线 在 电路 图 中 以 “b” 线 表示 。 这 里 以 图 3-11a 所 示 温 度 翻 板 电动 机 
V68 及 温度 翻 板 伺服 电动 机 电位 计 G92 说 明 伺 服 电动 机 及 电位 计 电 路 : 温度 翻 板 伺服 电动 机 
V68 通过 其 问 子 “T6a/4、T6a/6” 一 >0. 35ws/ge 导线 、0. 35gr/ws 导线 通过 端子 “Tl16a/2 及 
T16a/10” 与 控制 单元 J]255 相连 ， 控 制 单元 控制 V68 运转 ， 调 市 温度 翻 板 开 度 ， 以 调 市 空调 
出 风 温 度 。 电 位 计 G92 的 电路 为 : G92 的 电阻 名 通过 “T6av3 及 T6a/1” 与 图 中 “a”、“b” 
线 相连 ， 即 电阻 絮 通 电 ，G92 的 滑动 触 点 在 翻 板 电 动机 运转 时 ， 滑 动 触 点 的 电信 号 由 “T6a/ 
2” 端子 一 0. 35ge 导线 输入 空调 控制 单元 J255 的 “T20/8” 端 子 。 其 他 伺服 电动 机 、 电 位 计 
与 V68 及 G92 工作 原理 相同 。 

二 、 宝 马 汽 车 电路 图 的 识 读 

(一 ) 电路 图 中 各 部 分 的 含义 

宝马 汽车 电路 图 中 各 部 分 的 含义 如 图 3-12 所 示 ， 识 读 图 之 前 先 弄 清楚 图 中 各 种 符号 含 
识 读 图 就 更 容易 了 。 

(二 ) 宝马 汽车 前 照 灯 电 路 图 的 识 读 

宝马 汽车 前 照 灯 控制 电路 如 图 3-13 所 示 。 

1. 主 控 制 电路 

(1) 远 光 灯 主 控制 电路 

从 30 端子 常 通电 一 远 光 灯 继电器 30 端子 一 继电器 87 端子 一 1 、2 号 熔 丝 一 左 、 右 远 光 
灯 (四 灯 ) 端子 一 远 光 灯丝 一 S100 、S114 接点 一 G104 接地 点 。 仪 表盘 远 光 指示 灯 由 1 号 炊 
潜 妖 供 电 被 点 亮 。 

(2) 近 光 灯 主 控制 电路 

同样 从 30 端子 常 通电 一 远 光 灯 继 电 吕 30 端子 一 触 点 一 继电器 87a 端子 一 近 光 灯 继 电 需 
30 端子 一 触 点 一 继 电 句 87 端子 一 13、14 号 熔 丝 一 左 、 右 近 光 灯 (两 灯 ) 端子 一 近 光 灯 
丝 一 S100 、S114 交接 点 一 G104 接地 点 。 

2. 电路 控制 

(1) 远 光 灯 电 路 控制 

当 点 火 开 关 RUN 、START 时 接 通 电源 一 远 光 灯 继 电表 86 端子 一 继 电 右 电磁 线圈 一 继 电 
器 85 端子 一 C202 插 接 器 4 号 端子 一 变 光 开关 56a 端子 ( 变 光 开关 远 光 档 ) 一 变 光 开关 56 
端子 一 C202 插 接 厦 3 号 端子 一 C103 插 接 右 一 头 (大 ) 灯 开 关 56 端子 一 头 灯 开关 一 头 灯 
档 一 S306 接 点 一 C103 插 接 右 一 G200 接地 点 。 

(2) 远 光 灯 变 光电 路 控制 

当 点 火 开 关 RUN 、START 时 接 通 一 远 光 灯 继 电 需 86 端子 一 继电器 电磁 线圈 一 继 电 胡 85 
端子 一 C202 插 接 器 4 端子 一 头 灯 变 光 开关 5$6a 端子 一 闪烁 档 触 点 一 变 光 开关 31 端子 一 C202 
插 接 器 8 号 端子 一 G200 接地 点 。 
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图 3-12 宝马 (BMW) 汽车 电路 图 各 部 分 含义 
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(3) 近 光 灯 电 路 控制 

当 点 火 开 关 RUN 、START 时 接 通电 源 一 近 光 灯 继 电 融 86 端子 一 继电器 电磁 线圈 一 继 电 
估 85 疝 了 于 一 C103 插 接 硕 〈( 变 光 开 关 近 光 梢 ) 一 头 灯 开关 56 奖 子 一 头 灯 开关 一 头 灯 档 一 
S306 接点 一 C103 插 接 天 一 C200 接地 点 。 
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图 3-13 宝马 (BMW) 汽车 前 照 灯 电 路 


三 、 奔 驰 汽 车 起 动 充电 系统 电路 图 的 识 读 

1. 电路 图 各 部 分 含义 

奔 邓 汽车 电路 岁 各 部 分 的 含义 如 图 3-14 所 示 ， 电 路 图 用 数字 做 村 坐标 ， 字 母 做 纵 坐 标 
来 确定 电器 在 电路 图 中 的 位 置 。 电 兹 用 编码 及 文字 标注 ， 编 码 前 部 是 学 母 ， 表 示 电 带 种 类 ， 
如 A 为 仪表 、B 为 传 感 希 、C 为 电容 、E 为 条 、F 为 熔 丝 、G 为 蓄电池 、 发 电机 ，H 为 喇叭 
及 扬声器 、K 为 继电器 、L 为 转速 、 速 度 传 感 带 、M 为 电动 机 、N 为 控制 单元 、R 为 电阻 及 
火花 输 、S 为 开关 、T 为 点 火线 圈 、 腺 为 接地 点 、X 为 搬 接 关 、Y 为 电磁 阅 、2Z 为 连接 套 ， 
代码 后 部 数字 代表 编号 。 一 般 电 需 代 码 之 下 注 明 电 需 名 称 ， 插 接 需 (字母 X) 、 接 地 点 ( 字 
母 W) 仅 有 代码 不 注 明 文字 。 有 时 也 会 出 现 如 M, 标注 的 接地 点 ， 是 代码 为 M 的 电动 机 本 
吴 壳 体 接地 。 
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2. 奔驰 汽车 起 动 、 充 电 系 统 电 路 

图 3-15 所 示 为 奔驰 汽车 ( M202 型 ) 起 动 、 充 电 系 统 的 电路 图 。 该 型 汽车 发 电机 调节 各 
为 内 装 式 ， 发 电机 发 出 的 电 由 B+ 一 X12/3 一 X4 琶 X4/22， 对 蓄电池 充电 或 由 X4/22 一 > 蓄 电 
池 (+) 经 50.0BK 导线 给 用 电 设 备 供电 。 刚 起 动 时 ， 电 流 由 王 电 池 (+ ) 一 仪表 板 一 e5 一 
X26 一 D+ 一 电压 调节 各 一 励 似 绕组 一 接地 ， 充 电 指 示人 灯 e5 亮 。 当 发 电机 发 出 的 电压 为 14V 
左右 时 ， 充 电 指 示 灯 e5 两 端 电位 几乎 相等 ， 充 电 指示 灯 煜 灭 。 起 动 的 过 程 是 这 样 的 : 点 火 
开关 打 到 起 动 档 时 ， 点 火 开 关 的 8 端子 有 电 ， 当 防盗 电脑 (ATA) 解除 防盗 状态 时 ， 即 防盗 
系统 的 防 起 动 继 电 需 工作 时 ， 电 流 可 由 点 火 开 关 的 8 端子 一 X26 一 空 档 起 动 开 关 (PAN 开 
关 ) 一 起 动机 的 50 端子 。 这 时 起 动机 的 电磁 开关 得 电 ， 电 流 申 蓄电池 (+ ) 一 起 动机 的 30 
端子 一 电 枢 绕组 一 接地 一 蓄电池 ( - )， 起 动机 工作 ， 发 动机 被 起 动 。 松 开 点 火 开 关 的 钥 
匙 ， 起 动机 的 50 端子 无 电 ， 起 动机 停止 工作 。 
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图 3-15 ”奔驰 汽车 起 动 、 充 电 系 统 电路 








第 三 三” 亚洲 车 系 电路 图 的 识 读 


一 、 丰 田 汽车 电路 图 的 识 读 
丰田 汽车 电路 图 各 部 分 标志 含义 如 图 3-16 所 示 ， 电 路 总 图 如 图 3-17 所 示 ， 电 路 图 中 党 
用 图 形 符 号 见 表 3-3。 
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b) 
图 3-16 丰田 汽车 电路 中 各 标志 含义 ( 续 ) 
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图 3-17 丰田 汽车 电路 总 图 
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表 3-3 丰田 车 系 电 路 中 图 形 符 号 含义 
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| mene 





阻 值 的 电阻 





传 感 副 (速度 模拟 ) 
El ew 用 磁场 脉冲 打开 并 关闭 
某 个 开关 ， 从 而 产生 信号 


使 其 他 零 部 件 激活 





导线 总 是 画 成 
导线 直线 ， 两 线 相交 
(1) 不 连接 | 处 无 墨 点 即 为 两 
线 不 连接 





短 勿 


十 二 用 以 提供 带 有 接线 盒 的 


电路 连接 











相交 处 有 黑 点 
(2 或 OO 记号 是 交 


接点 


电磁 线圈 


i 电流 通过 能 形成 磁场 的 
线圈 ， 它 可 使 活动 铁心 等 


移动 














(一 ) 丰田 车 系 电路 图 的 特点 

丰田 车 系 汽 车 电路 图 具有 以 下 特点 : 

1. 在 电路 图 中 的 电器 元 器 件 用 文字 标注 

丰田 汽车 电路 图 中 各 个 电 需 元 露 件 通常 用 文字 直接 标注 ， 识 图 比较 方便 。 

2. 电器 元 器 件 连接 端子 标示 清楚 

连接 端子 较 多 的 电器 元 右 件 ， 各 电路 连接 羡 子 通常 用 字母 组 成 的 符号 标示 。 一 些 电路 图 
中 ， 有 的 还 直接 标 出 线路 插 接 器 的 端子 排列 和 各 端子 的 使 用 情况 ， 给 识 图 和 电路 故障 查寻 提 














信人 
3. 线路 接地 点 标示 明确 
在 电路 图 中 不 仅 绘 出 了 接地 点 ， 并 标注 该 接地 点 编 但 与 文字 说 明 ， 恋 者 从 电路 图 中 了 解 


线路 接地 点 二 观 明 了 。 


典型 车 系 电 路 图 的 识 读 


第 二 鞋 


4. 整 车 电路 图 各 系统 电路 标示 明确 
丰田 汽车 整 车 电路 图 中 的 各 系统 电路 按 长 度 方 癌 逐个 





1SS 


布置 ， 并 在 电路 图 的 上 方 标 出 各 系 


统 电 路 的 区 域 和 代表 该 电路 系统 的 符号 或 /及 文字 说 明 ， 使 电路 的 阅读 比较 清晰 、 方 便 。 


(二 ) 丰田 车 系 电路 图 的 标注 
1. 系统 标注 






































在 电路 图 上 方 用 刻 线 划分 区 域 ， 用 文字 和 图 形 符 号 表示 下 方 电路 系统 的 名 称 ， 丰 田 车 系 
电路 系统 的 图 形 符 号 见 表 3-4。 
表 3-4 丰田 车 系 电 路 图 中 各 系统 的 图 形 符号 
ie 含义 FE 图 形 符号 
~ 发 动机 控制 超速 档 
SD 个 全 
( 防 抱 死 制 动 系统 ) 四 
AC (空调 ) 前 雾 灯 电源 SS 
自动 天 线 黎 油 加 热 器 电动 从 La 
WN 4 
前 刮 水 需 pa 
E005 和 洗涤 器 Sy 人 多 
散热 器 风扇 和 
行李 箱 锁 执 
oe we | 古国 | ww 净 
前 照 灯光 束 MS 
点 烟 器 和 四 ) 后 窗 除 雾 器 
WH 名 | (GB 水 平 控制 人 | 
区 后 刮 水 需 
组 合 公 O Os 前 照 灯 清 洁 中 
组 合 仪表 EL 前 照 灯 清洗 需 和 洗 漆器 
巡航 控制 oo 喇叭 遥控 后 视 镜 
门 锁 车 型 座 椅 加 热 器 
宇 制 变速 硕 和 
电子 控制 变速 器 
AT 指示 灯 人 
电 控 液压 冷却 SRS (乘员 辅助 
的 安全 系统 ) 3 
电 控 安全 3 
带 张力 减 小 器 
制 动 灯 尾灯 十 究 
转向 信号 和 开锁 和 座位 3 
危险 信号 灯 安全 带 警 告 灯 
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2. 插 接 器 编号 

表示 与 电器 元 器 件 连 接 的 插 接 嚣 ， 如 图 3-17a 中 S40 和 S41 为 表示 与 起 动 继电器 连接 的 
插 接 絮 。 插 接 器 的 端子 排列 情况 列 于 图 中 的 某 个 位 置 ， 或 在 其 他 图 中 表示 。 通 常 还 标 有 插 接 
怖 的 颜色 ， 其 中 未 标注 的 为 乳 日 色 。 

3. 插 接 器 端子 编号 

用 数字 表示 搬 接 需 端 子 号 ， 可 从 插 接 融 端子 排列 图 中 找到 该 问 子 的 具体 位 置 ， 插 座 各 端 
子 的 编号 从 左 到 右 排 列 ， 插 头 端子 的 编号 则 相反 ， 如 图 3-18 所 示 。 

对 于 有 多 个 搬 孔 区 的 插 接 硕 ， 用 字母 代表 各 择 孔 区 ， 每 个 搬 孔 区 各 目 编 号 。 丰 田 汽 车 电 
路 图 具有 多 个 持 孔 区 的 插 接 器 端子 排列 如 图 3-19 所 示 ， 该 图 表示 了 汽车 电路 中 1 号 接线 盒 
的 1B 插 接 器 有 A ~ 下 个 搬 孔 区 。 了 上 区 的 7 号 端子 用 “HI7” 表 示 ， 如 图 3-20 所 示 ,， “FE9” 则 
表示 1 号 接线 盒 “1B” 插 接着 卫 区 9 号 端子 。 单 插口 插 接 天 无 分 区 ， 因 此 只 需 用 数字 表示 
端子 号 。 


























[ml 
| | | 


2 插座 端子 编号 





| 
|:; | +: 


b) 插 头 端 子 编号 
图 3-18 ”插座 与 插头 闹 于 编写 图 3-19 丰田 汽车 多 个 插 孔 区 1B 插 接 融 端 子 排列 








4. 线 间 插 接 器 标记 

用 符号 “> > ”表示 导线 与 导线 之 间 用 搬 接 融 连 接 ， 线 框 中 间 的 字母 和 数字 EA4 (图 
3-17) 为 搬 接 融 代 所， 线 框 外 的 数字 表示 连接 该 导线 的 搬 接 希 端子 号 。 

插 接 硕 代号 中 的 第 一 个 字母 表示 了 搬 接 融 的 位 置 : FE 指 发 动机 室 ,， I 为 仪表 盘 及 周围 区 
域 ，B 为 车 身 及 周 半 区 域 。 

5. 接线 盒 标 记 

用 市 黑 影 的 “ > > ”符号 表示 导线 与 接线 盒 搬 接 ， 圆 线 框 中 间 的 数字 和 字母 “3B” 为 
插 接 需 编号 ， 其 中 数字 “3 ”表示 该 搬 接 善 位 于 3 亏 接 线 盒 ， 圆 线 框 外 的 数字 “8” 表 示 该 
导线 连接 搬 接 硕 的 8 号 问 子 ， 如 图 3-20 所 示 。 

6. 线路 连接 端 编号 

线路 连接 端 用 圆圈 内 的 字母 表示 该 线路 与 下 一 页 标 有 相同 字母 的 导线 相连 接 。 

7. 继电器 盒 标记 


用 市 墨 影 的 ”> > ” 符 志 表示 导线 从 继 电 表 盒 搬 接 ， 圆 线 框 中 间 的 数字 表示 继 电 船 盒 
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写 公 ， 如 “1” 表 示 该 继 电 融 位 于 1 扣 位 置 ， 线 框 外 的 数字 表示 继 电 关 端子 号 。 

8. 元 器 件 代号 

元 需 件 用 字母 或 字母 加 数字 表示 ， 通 各 在 该 元 需 件 编号 劳 注 有 元 天 件 的 中 文 名 称 ， 无 中 
文 注释 的 ， 可 根据 元 融 件 编号 从 相关 的 表 中 查 得 该 元 融 件 编号 所 代表 的 元 融 件 。 

9. 接地 点 标记 

用 符号 “VV” 表示 接地 点 位 置 ， 符 号 中 间 的 字母 为 接地 点 编号 ， 编 号 中 的 第 一 个 字母 
表示 了 接地 点 位 置 ， 电 路 图 中 通常 在 接地 标记 劣 。 用 中 文 说 明了 接地 点 的 具体 位 置 。 

10. 适用 说 明 

用 “( )” 中 的 文字 说 明 该 线路 、 电 融 元 需 件 或 连接 所 适用 的 发 动机 、 车 型 或 技术 
条 件 。 

11. 导线 颜色 标注 

导线 颜色 用 编码 标注 在 该 线路 的 劳 边 ， 各 颜色 编码 见 表 3-5。 双 色 线 在 两 种 颜色 的 代码 
中 间 加 “一 ”表示 。 例 如 ,“W 一 R” 表 示 导 线 的 底 色 是 白色 ， 条 纹 为 红色 。 

表 3-5 丰田 车 系 电路 图 导线 颜色 编码 





























颜色 编码 颜色 编码 导线 颜色 颜色 编码 导线 颜色 
B LG 浅 绿 Ww 日 色 
L V 紫色 CR 灰色 
R 红色 G 绿色 P 粉红 
BR 棕色 0 橙色 Y 黄色 














丰田 车 汽车 局 部 电路 如 图 3-20 所 示 ， 为 方便 故障 查寻 ， 丰 田 汽车 检修 资料 中 通 第 还 提 
供 茶 个 电气 帮 置 的 局 部 电路 图 ， 局 部 电路 图 与 全 车 电路 图 和 系统 电路 图 的 标注 方法 是 一 致 
的 ， 只 是 局 部 电路 岁 标注 更 为 细致 。 








ABS 和 TRC ECU 







TRC OFF 指示 灯 
胃癌 仅 


GAUGE 熔 丝 表 》 
19 A06 
1 | 和 人 4 
oo CB CBO ED TIHK<LSG-R C 
LHD RHD 


0 (LHD) (RHD) 








图 3-20 ”丰田 汽车 局 部 电路 
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在 本 例 局 部 电路 图 中 ，ABS 和 TRC ECU 的 电路 连接 端子 标注 了 插 接 带 编 号 “A19”、 并 
子 号 “8”、“12” 和 端子 编号 “WT”、“CSW”; 在 图 上 同时 标注 了 适用 于 左 转 向 盘 车 型 
“LHD” 和 右 转 向 盘 车 型 “RHD” 的 线路 和 搬 接 器 编号 及 端子 号 。 

二 、 本 田 汽车 电路 图 的 识 读 

在 本 田 汽 车 电路 (图 3-21) 中 的 各 种 符号 一 般 都 以 文字 进行 说 明 ， 在 理解 文字 的 含义 
后 ， 识 读 图 就 很 容易 了 。 





全 |: 和 担 不 该 履 








2 


插 接 占 内 有 一 根 
或 多 根 汇流 条 ， 每 
根 汇 流 条 与 两 个 上 或 
和 相连 


交 汪 和 与 别 一 














电路 条 交 季 头 方 回 
表示 电流 流 癌 





ee 
燃油 油 位 过 ， 
低 指 示 不 灯 


11C709 
i 
网 卫 丰 扩 i | 矣 应 
2 
C416 一 | 手 接 器 编号 
绿 红 
插头 
内 C484 
全 | 
， 插 座 | 燃油 表 传感器 
仪 座 ' 
于 
黑色 
分 又 电路 连接 点 一 和 
黑色 ~ 





G301 
图 3-21 本 田 汽 车 电路 
该 种 车 型 同一 电 需 系统 中 颜色 相同 的 导线 ， 但 不 同 的 导线 用 上 角 标 区 别 ， 如 BLU” 与 
BLU 是 不 同 的 导线 。 
本 田 轿 车 的 电路 中 导线 并 没有 标 出 导线 的 截面 积 ， 只 是 根据 与 导线 相连 的 燃 丝 的 通电 电 
流 的 大 小 ， 来 判断 导线 的 截面 积 的 大 小 。 
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(一 ) 本 田 汽 车 电路 图 中 图 形 符号 含义 
本 田 汽车 电路 图 中 各 种 图 形 符 号 如 图 3-22 所 示 ， 其 含义 如 图 3-23 所 示 。 





昌国] 。 视线 靖子 接地 线 熔 丝 线圈 、 电 磁 交 “的 期 器 
畜 电 # 

| | 了 
四 可 变 电 阻 器 热 敏 电阻 器 点 火 开关 灯泡 加 热 器 
电动 机 系 断 电器 喇叭 二 极 管 扬声器 、 峰 鸣 器 


杆 状 天 线 ”天线 窗 式 天 线 晶体 管 (VT) 


\ 画面 1 导线 颜色 代码 ; 
war--- 








中 他 

0 ye 

继电器 (在 正常 位 置 ) BIU -7 全 他 
动 合 触 点 电容 器 GRN -------- 绿色 
5 I RED -------- 红色 
| ORN ==-e en 橙色 
PNK -------- 粉红 色 
| BR N= 标 色 

I GRY -------- 灰色 

, PUR -------- 紫色 

开关 【在 正常 位 置 ) LTBLU------ 淡 监 色 





LT GRN------ 淡 绿色 
动 合式 开关 动 断 式 开 关 发 光 二 极 管 (LED) 刻 


| 导线 绝缘 为 单 色 或 伴 有 其 他 色 时 ， 第 二 种 颜色 
学 下 旦 条 纹 状 人 


连接 
输入 ”输出 插 接 器 舌 簧 开关 月 色 /黑色 
| | 
一 一 上 一 


图 3-22 本 田 汽 车 电路 图 中 的 图 形 符 号 


(二 ) 本 田 汽车 电路 图 结构 说 明 

1. 本 田 汽 车 电路 图 的 画 法 及 标注 

(1) 线路 结构 

在 电路 图 中 ， 线 路 部 分 部 古 以 实 线 画 出 ， 集 中 在 图 的 中 间 部 分 。 每 条 导线 上 部 有 颜色 ， 
是 指导 线 绝 绿 层 的 闫 色 ， 有 音色 线 和 双色 线 ， 原 版 图 以 器 文 缩写 来 表示 ， 对 应 关系 是 BLK = 
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黑色 、WHT = 白色 、RED = 红色 、YEL = 黄色 、BLU = 蓝 色 、CRN = 绿色 、ORN = 检 色 、 
PNK = 粉红 色 、BRN = 标 色 、GRY = 灰色 、PUR = 紫色 、LT BLU = 淡 蓝 色 、LT GRN = 淡 


绿色 。 
a | | 
BG” ES 1 
本 3 
加 c 1 20A7 1 黄 / 红 
一 / 




















黄 
a- | 
G101 黄 / 黑 红 / 黑 
'、、 吕 
。 Ee se J 监 / 红 红 / 蓝 | 
英 / 红 | 红 / 蓝 |C124 电路 名 
， | 中 | 人 
六 
有 G101 
2 Ls 
国 站 
国 








1102 


/ 
由 

< 

-于 


dN、 点 火 开关 置 于 


HM 
6 号 炊 丝 | 
10A 
| 
1 
I 








@ 





图 3-23 本田 汽车 电路 图 中 符号 含义 
a) 线路 符号 b) 插头 、 接 地 线 符号 ce) 开关 、 熔 丝 符号 
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如 采 导 线 是 双色 的 ， 则 以 两 种 颜色 英文 缩写 共同 组 成 ， 如 “WHTZBLK”， 和 斜 枉 “/” 前 
面 的 “WHT” 指 导线 颜色 为 白色 ， 而 和 斜 枉 “/ ”后 面 “BLK” 指 条 纹 部 分 为 黑色 ， 为 了 方便 
起 见 ， 把 它 叫 做 日 黑 线 。 

同一 电气 系统 中 颜色 相同 但 不 同 的 导线 用 上 角 标 以 示 区 别 , 如 BLU” 与 BLU” 是 不 同 的 
导线 。 本 田 轿 车 的 电路 图 导线 并 没有 标 出 导线 的 截面 积 ， 只 是 根据 和 导线 相连 接 的 熔断 天 的 
通电 电流 的 大 小 来 判断 导线 的 截面 积 大 小 。 

(2) 继 电 需 、 熔 上 断 天 及 其 连接 

此 部 分 反映 的 内 容 有 : 继电器 的 名 称 、 磁 场 线圈 、 熔 断 器 的 号 码 和 容量 。 车 上 的 大 部 分 
继电器 和 熔断 器 都 安装 在 继电器 盘 的 正面 ， 几 乎 全 部 主线 束 均 从 继电器 背面 插 接 后 通 往 各 用 
电 需 。 

(3) 电路 中 的 元 硕 件 

电路 图 的 作用 就 是 表达 元 天 件 之 间 的 连接 关系 的 ， 因 此 元 需 件 在 电路 图 中 是 主体 ， 元 天 
件 及 部 件 在 图 中 是 用 虚线 框图 或 实 线 框图 来 表示 的 ， 在 框图 中 用 汉字 标定 元 右 件 的 名 称 ， 用 
瑞 广 字母、 数字 标定 择 点 或 甬 点 。 

2. 本 田 汽车 电路 图 中 符号 含义 (图 3-23) 

(1) 图 a 说明 

a 一 虚线 表示 图 中 只 显示 了 部 分 电路 (完整 的 电路 见 篆 头 所 指 的 系统 或 元 剖 件 的 电路 ) 。 

b 一 根据 不 同 的 车 型 或 选 装 件 来 选择 不 同 的 线路 (左边 或 右边 )。 

c 一 在 导线 的 连接 处 只 标 出 了 线 插头 ， 接 线 的 详情 见 第 头 所 指 的 系统 或 元 融 件 的 电路 。 

d 一 虚线 表示 蓝 / 红 和 红 / 蓝 导线 端子 均 在 C124 搬 头 上 。 

e 一 线 端的 波浪 表示 该 导线 在 下 页 继续 。 

j 一 导线 的 绝缘 皮 可 为 音色 或 一 种 颜色 配 上 不 同 颜色 的 条 纹 。 

& 一 表示 导线 接 至 另 一 侧 〈 稍 头 表 示 电 流 方向 ) 。 

/一 表示 导线 与 太一 电路 相 接 。 

(2) 图 b 说 明 

a 一 插 涉 “CC” 

0) 一 搬 孔 。 

c 一 插头 。 

d 一 每 个 插头 都 标 有 揪 头 号 (以 字母 “C” 开 头 ) ， 以 备 在 元 吉 件 位 置 索引 中 查找 ， 从 左 
上 开始 ， 对 每 个 插头 的 插 孔 和 插头 进行 编号 ， 使 对 应 的 插 孔 和 插头 号 相同 。 在 电路 图 上 ， 插 
头 疹 子 标 在 每 个 端子 劳 。 

e 一 表示 插头 直接 与 元 套件 连接 。 

/一 表示 插头 与 元 带 件 的 引线 连接 。 

2 一 导线 连接 一 一 “S” 线 路 图 上 的 圆 点 表示 线 接头 。 

有 一 实 线 表示 了 整个 元 器 件 。 

i 一 虚线 表示 只 显示 了 元 带 件 的 一 部 分 。 

/一 元 器 件 名 称 出 现在 符号 的 右上 角 ， 下 面 是 有 关 元 絮 件 功能 的 说 明 。 

上 一 该 符号 表示 导线 喘 子 与 汽车 的 金属 件 连接 (每 根 导线 的 接地 都 以 字母 “CG” 开头 的 ， 
以 备 在 元 需 件 位 置 索引 中 查找 ) 。 
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/一 与 元 妖 件 重 闭 的 接地 符 写 ( 圆 点 和 一 条 短线 ) ， 表 示 元 需 件 外 元 直接 与 汽车 的 金属 件 
连接 。 

(3) 图 c 说 明 

4 一 螺纹 端子 〈 每 个 端子 都 标 有 字母 “T” 开 头 的 端子 号 ， 以 备 在 元 硕 件 位 置 索 引 中 查找 ， 
端子 “T” 是 一 种 采用 螺钉 或 螺栓 进行 连接 的 插头 ， 而 不 是 采用 一 种 推拉 型 的 搬 接 捅 头 ) 。 

b 一 屏蔽 (代表 导线 周围 的 无 线 电 频率 干涉 屏蔽 ， 该 屏 敬 总 是 接地 )。 

c 一 连 动 开关 (虚线 表示 开关 之 间 的 机 械 连 接 ) 。 

d 一 表示 点 火 开 关 处 在 接 通 位 置 。 

e 一 炊 丝 符号 。 

j 一 炊 丝 的 额定 电流 。 

2 一 一 极 管 (整流 二 极 管 只 允许 电流 单 癌 流动 )。 

/一 齐 纳 二 极 管 〈 在 正 第 电压 下 与 整流 二 极 管 的 作用 相同 ， 在 高 电压 时 ， 人 允许 电流 反问 


























流动 ) 。 
一 线圈 〈 这 是 一 个 继 电 肯 ， 其 线 疾 内 无 电流 通过 ) 。 
/一 动 断 触 点 。 


f 一 动 合 触 点 。 

(三 ) 本 田 雅 疗 轿 车 电动 后 视 镜 电路 图 的 识 读 

广州 本 田 雅 阁 轿 车 电动 后 视 镜 系统 电路 可 控制 后 视 锐 有 三 种 姿势 ， 现 分 述 如 下 : 

1. 左 后 视 镜 向 上 、 下 倾斜 ， 向 左 、 右 转 控 制 电路 图 识 读 

(1) 左 后 视 锐 癌 上 倾斜 电路 

左 后 视 锐 回 上 倾斜 电路 如 图 3-24 所 示 ， 当 将 点 火 开关 置 到 IG2 档 ， 电 动 后 视 锐 开 关 置 
到 左 、 上 位 置 时 ， 电 路 中 电流 由 蓄电池 正极 一 黑 线 一 发 动机 盖 下 熔断 需 / 继 电 需 盒 中 的 
熔断 姨 No. 41 (100A) 、No.42 (50A) 一 白 线 一 点 火 开 关 一 黄 线 一 轨 驶 席 侧 仪表 板 下 
熔断 需 / 继 电 怖 盒 熔断 器 No.4 (7.5A) 一 黄 / 黑 线 一 电动 后 视 镜 开关 1 端子 一 电动 后 视 
镜 开 关上 触 点 一 电动 后 视 镜 开关 4 端子 一 蓝 / 白 线 一 左 、 右 后 视 镜 车 镜 $ 号 端子 一 上 、 下 移 
动 电动 机 一 左 、 右 后 视 镜 车 镜 4 号 端子 一 蓝 / 绿 线 一 电动 后 视 镜 开 关 7 端子 一 电动 后 视 镜 开 
关上 触 点 一 电动 后 视 镜 开关 2 端子 一 黑 线 一 G551 接地 一 蓄电池 负极 ， 左 后 视 镜 向 上 倾斜 。 

(2) 左 后 视 锐 回 下 倾斜 电路 

如 图 3 -24 所 示 ， 当 将 点 火 开关 打 到 IG2 档 ， 电 动 后 视 镜 开关 置 到 左 、 下 位 置 时 ,电路 
中 电流 由 蓄电池 正极 一 黑 线 一 发 动机 盖 下 炊 断 右 / 继 电 带 盒 中 的 熔断 絮 No. 41 (100A)、 
No. 42 (50A) 一 折线 一 点 火 开关 一 黄 线 一 各 驶 席 侧 仪表 板 下 炊 断 器 /继电器 例 炊 断 右 No. 4 
(7.5A) 一 黄 / 黑 线 一 电动 后 视 镜 开关 1 端子 一 电动 后 视 镜 开关 下 触 点 一 电动 后 视 镜 开关 7 
端子 一 蓝 / 绿 线 一 左 、 右 后 视 镜 车 镜 4 号 端子 一 上 、 下 移动 电动 机 一 左 、 右 后 视 镜 车 镜 5 号 
端子 一 蓝 / 白 线 一 电动 后 视 镜 开 关 4 号 端子 一 电动 后 视 镜 开关 下 触 点 一 电动 后 视 镜 开 关 2 号 
端子 一 黑 线 一 G551 接地 一 > 鞭 电 池 人 负极 ， 左 右 视 锐 癌 下 倾斜 。 

(3) 左 后 视 镜 回 左 转 控制 电路 

如 图 3-24 所 示 ， 当 将 点 火 开关 置 到 IG2 档 ， 电 动 后 视 镜 开 关 打 到 左 、 左 转 位置 时 ， 电 
路 中 电流 巾 蓄电池 正极 一 黑 线 一 发 动机 盖 下 熔断 需 / 继 电器 盒 中 的 熔断 需 No. 41 (100A)、 
No. 42 (50A) 一 折线 一 点 火 开关 一 黄 线 一 各 驶 席 侧 仪表 板 下 炊 断 器 /继电器 例 炊 断 右 No. 4 
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(7.5A) 一 黄 / 黑 线 一 电动 后 视 镜 开关 1 端子 一 电动 后 视 镜 开关 左 移 触 点 一 电动 后 视 镜 开关 7 
端子 一 蓝 / 绿 线 一 后 视 镜 车 镜 4 端子 一 左 、 右 回转 电动 机 一 后 视 镜 3 端子 一 蓝 / 橙 线 一 电动 后 
视 镜 开 天 9 闹 子 一 电动 后 视 锐 开 关 左 移 触 点 一 电动 后 视 锐 开 关 2 端子 一 时 线 一 C551 接地 一 
蓄电池 负极 ， 左 后 视 镜 回 左 转 。 









驾驶 席 侧 仪表 板 下 
发 动机 次 下 熔断 句 / 继 电 圳 盒 点 火 开关 记 断 器 /继电器 全 
冀 电 池 “所 盒 
人 No .41(100AJNo.42(50A) 站 黄 


电动 后 视 镜 开关 








前 乘客 席 侧 仪 表 板 下 | 9 No.13 
熔断 器 /继电器 盒 b (7.5A) 


后 视 镜 


蓝 / 权 G551 


图 3-24 本 田 雅 阁 轿 车 后 视 镜 调整 电路 
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(4) 左 后 视 镜 回 右 转 控制 电路 

如 图 3-24 所 示 ， 当 将 点 火 开关 打 到 IG2 档 ， 电 动 后 视 镜 开关 打 到 左 、 右 转 位 置 时 ， 电 
路 中 电流 由 姜 电池 正极 一 黑 线 一 发 动机 盖 下 熔断 絮 / 继 电器 盒 中 的 炊 断 No. 41 (100A)、 
No. 42 (50A) 一 白 线 一 点 火 开关 一 黄 线 一 各 驶 席 侧 仪表 板 下 炊 断 器 /继电器 盒 炊 断 右 No. 4 
(7.5A) 一 黄 / 黑 线 一 电动 后 视 镜 开关 1 端子 一 电动 后 视 镜 开关 右 移 触 点 一 电动 后 视 镜 开关 9 
端子 一 蓝 / 杰 线 一 左 、 右 后 视 镜 车 镜 3 端子 一 左 、 右 回转 电动 机 一 左 、 右 后 视 镜 4 端子 一 蓝 / 
绿 线 一 电动 后 视 锐 开关 7 端子 一 电动 后 视 镜 开关 左 移 触 点 一 电动 后 视 镜 开关 2 端子 一 黑 线 一 
G551 接地 一 > 蓄电池 人 负极， 左 后 视 镜 问 右 转 。 

2. 右 后 视 镜 向 上 、 下 倾斜 ， 向 左 、 右 转 控 制 电路 图 识 读 

(1) 右 后 视 锐 癌 上 倾斜 电路 

如 图 3-24 所 示 ， 当 将 点 火 开关 打 到 IG2 档 ， 电 动 后 视 镜 开 关 打 到 右 、 下 位 置 时 ， 电路 
中 电流 由 蓄电池 正极 一 黑 线 一 发 动机 盖 下 炊 断 絮 / 继 电 带 盒 中 的 熔断 絮 No. 41 (100A)、 
No. 42 (50A) 一 白 线 一 点 火 开关 一 黄 线 一 各 驶 席 侧 仪表 板 下 炊 断 器 /继电器 例 炊 断 右 No. 4 
(7.5A) 一 黄 / 黑 线 一 电动 后 视 镜 开关 1 端子 一 电动 后 视 镜 开关 上 触 点 一 电动 后 视 镜 开关 4 
端子 一 蓝 / 日 线 一 电动 后 视 镜 5 端子 一 右 后 视 镜 上 、 下 移动 电机 一 电动 后 视 镜 4 端子 一 黄 / 晶 
线 一 电动 后 视 镜 开关 8 端子 一 电动 后 视 镜 开 关上 触 点 一 电动 后 视 镜 开关 2 端子 一 黑 线 一 G551 
接地 一 蓄电池 负极 ， 右 后 视 镜 癌 上 倾斜 。 

(2) 右 后 视 锐 癌 下 倾斜 电路 

如 图 3-24 所 示 ， 当 将 点 火 开关 打 到 IG2 档 ， 电 动 后 视 镜 开 关 打 到 右 、 下 位 置 时 ， 电路 
中 电流 由 蓄电池 正极 一 黑 线 一 发 动机 盖 下 炊 断 絮 / 继 电 带 盒 中 的 熔断 絮 No. 41 (100A)、 
No. 42 (50A) 一 折线 一 点 火 开关 一 黄 线 一 各 驶 席 侧 仪表 板 下 炊 断 器 /继电器 例 炊 断 右 No. 4 
(7.5A) 一 黄 / 黑 线 一 电动 后 视 锐 开关 1 端子 一 电动 后 视 镜 开关 下 触 点 一 电动 后 视 镜 开 关 8 
奖 子 一 芮 /日 线 一 后 视 借 4 奖 子 一 右 后 视 镜 上 、 下 移动 电动 机 一 后 视 错 5 奖 子 一 蓝 / 日 线 一 电 
动 后 视 镜 开关 4 端子 一 电动 后 视 镜 开关 下 触 点 一 电动 后 视 镜 开 关 2 端子 一 黑 线 一 G551 接地 
一 蓄电池 负极 ， 右 后 视 镜 向 下 倾斜 。 

(3) 右 后 视 镜 问 左 转 控 制 电路 

如 图 3-24 所 示 ， 当 将 点 火 开关 打 到 IG2 档 ， 电 动 后 视 镜 开 关 打 到 右 、 左 转 位置 时 ， 电 
路 中 电流 由 葬 电 池 正 极 一 黑 线 一 发 动机 盖 下 熔断 絮 / 继 电器 盒 中 的 炊 断 右 No. 41 (100A)、 
No. 42 (50A) 一 白 线 一 点 火 开关 一 黄 线 一 各 驶 席 侧 仪表 板 下 炊 断 器 /继电器 盒 炊 断 右 No. 4 
(7.5A) 一 黄 / 黑 线 一 电动 后 视 镜 开关 1 端子 一 电动 后 视 镜 开关 左 移 触 点 一 电动 后 视 镜 开关 8 
端子 一 黄 / 日 线 一 后 视 借 4 奖 子 一 右 后 视 镜 左 、 右 回转 电动 机 一 后 视 镜 3 端子 一 浅 绿 线 一 电 
动 后 视 镜 开关 10 端子 一 电动 后 视 锐 开关 右 移 触 点 一 电动 后 视 锐 开 关 2 端子 一 黑 线 一 G551 接 
地 一 蓄电池 负极 ， 右 后 视 镜 癌 左 转 。 

(4) 右 后 视 镜 回 右 转 控制 电路 

如 图 3-24 所 示 ， 当 将 点 火 开 关 打 到 IG2 档 ， 电 动 后 视 镜 开关 打 到 右 、 右 转 位 置 时 ， 电 
路 中 电流 由 葬 电 池 正 极 一 黑 线 一 发 动机 盖 下 熔断 絮 / 继 电器 盒 中 的 炊 断 右 No. 41 (100A)、 
No. 42 (50A) 一 折线 一 点 火 开关 一 黄 线 一 各 驶 席 侧 仪表 板 下 炊 断 器 /继电器 盒 炊 断 右 No. 4 
(7.5A) 一 黄 / 黑 线 一 电动 后 视 镜 开关 1 端子 一 电动 后 视 镜 开 关 右 触 点 一 电动 后 视 镜 开 关 10 
端子 一 浅 绿 线 一 右 后 视 镜 3 端子 一 右 后 视 镜 左 、 右 、 回 转 电 动机 一 右 后 视 镜 4 端子 一 黄 / 日 
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线 一 电动 后 视 镜 开关 8 端子 一 电动 后 视 镜 开关 左 移 触 点 一 电动 后 视 镜 开 关 2 端子 一 黑 线 一 
G551 接地 一 蓄电池 负极 ， 右 后 视 镜 辐 右 转 。 

3. 左 、 右 后 视 镜 伸 出 / 缩 回 电路 图 识 读 

(1) 左 、 右 后 视 镜 伸 出 / 缩 回 控制 电路 

如 图 3-24 所 示 ， 当 将 点 火 开 关 打 到 IC2 档 ， 按 下 电动 后 视 镜 开关 伸缩 开关 时 ， 电 路 中 
电流 由 蕃 电 池 正 极 一 黑 线 一 发 动机 盖 下 熔断 需 / 继 电 天 盒 中 的 熔断 句 No. 41 (100A) 、No. 42 
(50A) 一 日 禾 一 点 火 开关 一 贡 线 一 苔 台 席 侧 仪 表 板 下 炊 断 右 / 继 电 盖 盒 炊 断 虽 No.4 (7.5A) 一 
黄 / 黑 线 一 电动 后 视 镜 开关 ] 端子 一 电动 后 视 镜 开 关 5 端子 一 可 伸缩 式 电动 车 镜 控 制 单元 3 
端子 一 左 / 右 后 视 镜 伸缩 执行 机 构 电 磁 闪 动 合 触 点 接 通 。 

同时 ， 电 路 由 蓄电池 正极 一 黑 线 一 发 动机 盖 下 熔断 融 / 继 电器 盒 中 的 熔断 句 No. 41 
(100A) 、No. 54 (40A) 一 页 线 一 前 乘客 席 侧 仪表 板 下 熔 上 新 硕 / 继 电 关 盒 No. 13 (7.5A) 一 
日 / 黄 线 一 可 伸缩 式 电 动车 镜 控 制 单元 5 端子 一 可 伸缩 式 电 动车 镜 控制 单元 1 端子 一 蓝 线 一 
右 后 视 镜 1 端子 一 右 后 视 镜 伸缩 执行 机 构 电 磁 阀 动 合 触 点 接 通 一 右 后 视 镜 伸 缩 执行 机 构 电 动 
机 一 右 后 视 镜 2 端子 一 红 / 丙 线 一 可 伸缩 式 电 动车 镜 欣 制 单元 2 端子 一 可 伸缩 式 电 动车 镜 控 
制 单元 4 端子 一 黑 线 一 C501 一 蓄电池 负极 。 右 电动 后 视 镜 从 伸 出 位 置 缩 回 。 而 此 时 电流 巾 
蕾 电池 正极 一 黑 线 一 发 动机 盖 下 熔断 需 / 继 电 需 盒 中 的 熔 呆 关 ，No.41 (100A)、No.54 
(40A) 一 黄 线 一 前 乘客 席 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 No. 13 (7.5A) 一 白 / 黄 线 一 可 伸缩 
式 电 动车 镜 欣 制 单 元 $ 端子 一 可 伸缩 式 电 动车 镜 控 制 单元 6 端子 一 红 / 蓝 线 一 左 后 视 镜 4 端 
子 一 左 后 视 镜 伸缩 执行 机 构 电 磁 准 动 合 触 点 接 通 一 左 后 视 镜 伸缩 执行 机 构 电 动机 一 左 后 视 镜 
2 端子 一 红 / 黄 线 一 可 伸缩 式 电动 车 镜 控 制 单元 7 端子 一 可 伸缩 式 电 动车 镜 控 制 单元 4 端子 一 
黑 线 一 G501 一 蓄电池 负极 ， 左 电动 后 视 镜 从 伸 出 位 置 缩 回 。 

(2) 左 、 右 后 视 镜 缩 回 / 伸 出 电路 

如 图 3-24 所 示 ， 当 将 点 火 开关 打 到 IG2 档 ， 按 下 电动 后 视 镜 开关 伸缩 开关 ， 开 关 弹 起 
时 ,， 左 / 右 后 视 镜 伸 缩 执 行 机 构 电 磁 疾 动 断 触 点 接 通 。 这 时 电流 巾 蓄电池 正极 一 黑 线 一 发 动 
机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 中 的 熔断 器 No. 41 (100A) 、No. 54 (40A) 一 黄 线 一 前 乘客 席 侧 仪 
表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 No. 13 (7. SA) 白 / 黄 线 一 可 伸缩 式 电 动车 镜 控 制 单元 5 端子 一 可 
伸缩 式 电 动车 镜 控 制 单元 2 端子 一 鉴 /红线 一 右 后 视 镜 2 端子 一 右 后 视 镜 伸缩 执行 机 构 电 动 
机 一 右 后 视 镜 伸 缩 执行 机 构 电 人 磁 阀 动 断 触 点 一 右 后 视 锐 1 端子 一 蓝 线 一 可 伸缩 式 电 动车 镜 控 
制 单元 1 端子 一 可 伸缩 式 电动 车 镜 控 制 单元 4 端子 一 黑 线 一 G501 一 蓄电池 负极 ， 右 电动 后 视 
镜 从 缩 回 状态 伸 出 。 这 时 电流 从 鞭 电 池 正 极 一 黑 线 一 发 动机 日 下 炊 断 问 / 继 电 紫 盒 中 的 熔断 
大 No.41 (100A)、No.54 (40A) 一 黄 线 一 前 乘员 座 侧 仪表 板 下 熔断 融 / 继 电台 盒 No. 13 
(7.5A) 一 日 /页 线 一 可 伸缩 式 电动 车 镜 控 制 单元 5 端子 一 可 伸缩 式 电 动车 镜 控 制 单元 7 站 
子 一 红 / 黄 线 一 左 后 视 锐 2 闹 子 一 左 后 视 镜 伸 绚 执行 机 构 电 动机 一 左 后 视 锐 伸 缩 执 行 机 构 电 
磁 浆 动 断 触 点 一 左 后 视 镜 4 端子 一 红 / 蓝 线 一 可 伸缩 式 电 动车 镜 控制 单元 7 端子 一 可 伸缩 式 
电动 车 镜 控 制 单元 4 端子 一 黑 线 一 C501 一 蓄电池 负极 ， 此 时 左 电动 后 视 镜 从 缩 回 姿势 伸 出 。 

三 、 三 萎 汽 车 电路 图 的 识 读 

日 本 三 委 汽 车 在 我 国有 一 定 市 场 ， 三 妆 汽 车 电路 图 的 特点 是 ， 图 的 项 部 表示 电源 ， 底 部 
表示 接地 部 分 ， 以 便于 理解 电流 方向 。 三 雁 汽 车 电路 如 图 3-25 所 示 。 
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四 、 现 代 汽 车 电路 图 的 识 读 

(一 ) 理 国 现代 汽车 电路 图 识 读 示例 

加 国 现代 汽车 电路 图 中 的 电源 部 分 是 夯 在 电路 图 的 顶部， 接地 部 分 夯 在 电路 图 的 抵 部 。 
恩 国 现代 汽车 电路 如 图 3-26 所 示 ， 电 路 图 中 方 框 内 是 注释 ， 方 便 识 读 。 

(二 ) 北京 现代 伊兰特 汽车 电路 图 识 读 示 例 

北京 现代 伊兰特 汽车 电路 如 图 3-27 所 示 ， 每 个 系统 、 每 个 部 件 的 全 部 工作 路 径 、 电 气 
负载 的 电源 供电 及 负极 接地 、 导 线 插 接 帮 位 置 以 及 电路 相关 的 炊 丝 、 开 关 年 ， 电 路 中 都 作 了 
标注 和 说 明 。 在 电路 图 中 各 器 件 表示 法 和 说 明 见 表 3-6， 导 线 颜 色 的 缩写 见 表 3-7。 



















位 时 电源 开始 供电 
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Mie py rm NN ju 
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4 Sender 
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1 J 
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图 3-26 ”韩国 现代 汽车 电路 
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系 电路 图 的 识 读 
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图 3-27 北京 现代 伊兰特 汽车 电路 
表 3-6 北京 现代 伊兰特 汽车 电路 图 中 图 形 符号 及 含义 
图 形 符号 及 含义 图 形 符号 及 含义 
部 件 二 
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( 续 ) 
图 形 符号 及 含义 图 形 符号 及 含义 
二 极 管 
条 表示 部 件 名 称 [ 简 三 极 管 单 向 导 通电 流 
踩 下 踏板 
上 闭合 部 件 名称 下 
面 写 注解 
熔 丝 及 易 熔 线 | 
[oTATON]< 一 表示 点 火 开 关 “ON” 由 
i | ”供电 室内 熔 丝 盒 
部 件 ， 仿 RUsET0 六、 表示 金属 片 与 其 他 
oa on NN、 男 燥 过 
10 YM05-2 一 一 表示 导线 持 接 器 编号 AN 
| 公 导线 插 接 器 熔 丝 容量 
表示 导线 插 接 器 
凹 腔 内 编号 








了/。” 表 不 号 伐 插 
接 器 在 部 件 上 


表示 导线 搬 接 天 通过 
J 导线 与 部 件 连接 





表示 导线 捅 接 货 用 螺 
钉 固 定 在 部 件 上 





导线 
0.85B 表示 下 页 继续 连接 


_ "5 表示 黄色 /红色 导线 


从 C52 
SD-76 表示 这 根 导线 接 
在 所 显示 系统 ， 
箭头 表示 电流 方 
向 ， 必 须 注意 A 


WY 标记 
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加 箭头 表示 导线 连接 到 其 他 线路 
线路 名 称 


靳 线 表示 不 完整 的 回路 ， 
但 指示 完整 的 线路 


参考 措 铁 分 布 图 
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G06 
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Mcoj 者 在 MC01 导 线 插 接 
ls 








典型 车 系 电 路 图 的 识 读 
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开关 
表示 开关 沿 虚 线 摆 
动 ， 而 细 虚 线 表 示 
0 
办 ee 与 仪表 板 内 
继电器 | 的 其 他 指示 
表示 线圈 无 电流 时 的 A 灯 连 接 
继电器 状态 ， 如 果 线 RE 
圈 通 电流 ， 常 开 触 点 os 
闭合 I 安全 带 ! 
| 次 征 灯 
\ 常 开 触 点 ER | 
常 闭 触 点 灯泡 式 警告 灯 
表 3-7 北京 现代 伊兰特 汽车 线路 图 中 导线 颜色 的 缩写 
缩写 字母 颜色 缩写 字母 颜色 
黑色 0 橙色 
Br 标 色 了 粉色 
人 绿色 R 红色 
Gr 灰色 W 白色 
L 蓝 色 黄色 
Lg 浅 绿 色 
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第 四 下 ”美洲 车 系 电路 图 的 识 恋 


一 、 通 用 车 系 电 路 图 的 识 读 

(一 ) 通用 车 系 常 见 电 路 图 的 类 型 

通用 车 型 汽车 电路 图 和 常见 的 有 : 电源 分 配 简 图 ， 如 图 3-28 所 示 、 炊 丝 盒 图 ， 如 图 3-29 
所 示 、 系 统 电路 图 ， 如 图 3-30 所 示 、 接 地 线路 图 ， 如 图 3-31 所 示 。 

系统 电路 网 中 电源 线 从 图 上 方 进 入 ， 通 销 从 熔 丝 处 开始 ， 并 于 熔 丝 上 方 用 黑 线 框 标注 此 
处 与 电源 之 间 的 通 断 关系 ; 用 电器 在 中 部 ， 接 地 点 在 最 下 方 。 如 果 是 电子 控制 系统 ， 电 路 图 
中 除 该 系统 的 工作 电路 外 ， 还 会 包括 与 该 系统 工作 有 关 的 信号 电路 (如 传 感 硕 等 ) 。 

通用 汽车 的 系统 电路 图 上 方 常 用 黑 框 内 的 文字 标注 与 电源 的 通 断 情况 ， 一 般 为 “和 常 通 
电 ”( 篆 相 线 ) 式 ,， “在 ON 或 ACC 时 通电 (指点 火 开关 在 ON 或 ACC 的 位 置 时 接 通电 
源 )。 电 路 图 中 用 黑 三 角 内 的 图 宁 表 示 电 路 中 需要 注意 的 内 容 ， 通 用 汽车 电路 图 形 符号 见 表 
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左前 驻 | 左 ) 
得 / 左 远 光 前 照 入 


.8BLK 四 1520 


党 GT101 
图 3-31 


表 3-8 


本 图 形 符号 为 对 静电 放电 敏感 
(ESD) 图 形 符 号 

本 图 标 用 于 提醒 技术 人 员 ， 该 系统 含 
有 对 静电 放电 敏感 的 部 件 ， 在 维修 前 需 
要 特别 注意 。 防 止 静电 放电 损坏 所 采取 
的 措施 如 下 : 

* 在 维修 任何 电气 零件 之 前 触摸 金属 
接地 点 ， 去 除 身 体 上 的 静电 

* 幼 触 摸 裸露 的 端子 

* 维修 插 接 器 时 ， 纪 使 用 工具 接触 裸 
露 的 端子 

* 如 无 要 求 ， 乡 将 零件 从 其 保护 盒 中 
取出 

* 避免 采取 以 下 行动 (除非 诊断 步 
又 中 有 要 求 ) : 
a， 将 零 部 件 或 插 接 硕 览 接 或 接地 
b. 将 测试 设备 探 针 与 零 部 件 或 插 接 天 
相连 接 
* 打开 零 部 件 保护 性 包 闭 之 前 将 其 接地 








熔 丝 盒 及 接地 
线 线路 图 上 的 双 
灯丝 灯泡 


.8 表示 导线 规格 


“BLK/WHT 为 导 
线 颜色 ( 黑 底 白条 ) ; 
“] SO” 《1512 等 为 
线路 代码 





























通用 系列 汽车 接地 电路 
通用 汽车 电路 图 形 符 号 





右前 驻 车 / 。 右 远 光 前 照 右 双 光束 
转向 灯 灯 前 照 灯 
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.8SBLK/WHTE 151 


.8BLK/WHT ER 151 


@ 5102 





本 图 形 符 号 为 辅助 充气 式 保护 波 置 
(SIR) 或 辅助 充气 式 保护 系统 (SRS ) 
安全 气 寺 图 形 符 号 

本 图 形 符号 用 于 提醒 技术 人 员 ， 该 系 
统 含有 和 辅助 充气 式 保 护 狐 置 (SIR) / 辅 
助 充气 式 保护 系统 (SRS) 安全 气 旱 部 
件 ， 在 维修 时 需要 特别 注意 以 下 几 点 : 

* 在 进行 任何 进一步 的 检查 之 前 ， 要 
执行 SIR 的 诊断 系统 的 检查 

* 在 进行 维修 工作 前 ， 要 使 安全 气 赛 
失效 

* 在 完成 维修 工作 后 ， 应 使 安全 气 客 
系统 生效 

* 在 把 和 车辆 交 给 用 户 前 ， 要 执行 SIR 
的 诊断 系统 检查 
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-I 电路 按 标 注 延 续 
区 头 显示 电流 方 问 ， 并 再 次 
指明 电路 延伸 到 何 处 


至 发 电机 
1 深 绿 是 19 
了 接 到 另 一 条 电路 上 的 导线 ， 
该 导线 还 会 在 那 条 电路 中 出 现 
至 组 合 仪表 板 
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二 发 动机 控制 单元 (ECM) 
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i 4 
UL 人 
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(ESD) 敏感 装置 
加 热 元 件 热 敏 触 点 








靳 电荷 


除非 另 有 说 明 ， 线 








开头 触 点 一 起 移动 ， 中 间 的 
虚线 表示 开关 触 点 间 的 机 械 连 
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# 明 在 装置 中 电路 
仍 延 续 , 即 还 有 其 他 
娄 泡 
3 显示 文字 
站 “BRAKE ( 制 动 )” 的 
“ 制 动 ” | 指示 器 
0 澡 


本 图 形 符 号 为 车 载 诊断 
(OBD 卫 ) 图 形 符 号 

本 图 形 符号 用 于 提醒 技术 人 
员 ， 该 电路 对 OBD 本 排放 控制 
电路 的 操作 十 分 重要 。 任 一 电 
路 如 有 果 出 现 故障 将 导致 故障 指 
示 灯 (MIL) 亮 ， 该 电路 就 属 
于 OBD 电 路 


图 表示 完整 的 雯 部 件 





沉思 圈 无 电流 时 继电器 呈 
a 非 激励 状态 
常 开 
触 点 

易 熔 线 


一 一 一 ，， 匈 壤 线 接 到 刚 纹 接 
线 柱 上 , 螺纹 接线 柱 另 
有 说 明 





V 于 “ACCY 或 
区 “RUN” 时 通电 


指明 当 点 火 开 oe | 
关 人 TACY 1 5 天 信 上 的 妈 全 - 启 人 
芒 RUN 位 置 1410A | 插头 插 筷 
时 与 电源 接 通 ” | V10A 





虚线 表示 导线 间接 
地 与 地 线 相 连 ， 导 线 
接地 前 可 能 有 一 个 或 
多 个 接线 柱 或 插头 














用 于 零 部 件 定 位 表 
上 的 捅 头 参考 号 

表 中 还 标示 出 可 能 
的 端子 总 数 ， 如 C103 
(5 端子 ) 
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( 续 ) 
表示 零 部 件 的 一 部 分 外 
”| 图 连接 在 零 部 件 上 的 插头 
驻 千 制 动 “电器 元 器 件 名 称 
器 开关 一 
和 性 东 制 其 工作 原理 ;外 
ie 
动 时 闭合 。 评 细 席 曙 零 部 件 引线 (输出 线 ) 
上 的 插头 
本 图 形 符号 为 重要 注意 " 
事项 图 形 符号 
本 图 形 符号 用 于 提醒 技 
术 人 员 还 有 其 他 附加 系统 
维修 的 信息 2 红色/ 黄色。 导线 绝缘 为 红色 带 黄色 
Wn 
79 色 条 
零 部 件 外 过 直接 与 车 身 
金属 部 件 连接 
标明 导线 规格 
/ 及 绝缘 头 包 
0 se 标示 出 插头 及 编号 
部 件 @ 3200— ee 
接地 点 编号 ,参考 零 部 sue 以 二 时 崇 电路“， 
2 件 位 置 表 


由 一 护 孔 环 ， 


同一 插 接 瞧 上 的 两 个 捕 
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p100_ 一 通 
和 头 。 虚 线 显 示 两 者 间 的 机 
械 组 合 〈 在 同一 搬 接 器 
上 波浪 线 表 示 导 线 
继续 延伸 a 
3 黑色 1150 
上 有 -as 只 允许 电流 沿 一 个 方向 
通过 
指示 电路 未 全 标示 出 ， 但 在 所 指示 的 页 中 是 完全 的 的 
1 橙色 140 _ 
有 测量 仪 三 个 插头 一 起 连 
~ Tc309 Te3n C210 于 接线 使 上， 第 四 
C309 |C309 BD 4 二 如 这 曲目， 
M 总 插头 编号 a 
el | [ | [ 各 所 买 明子 用 根 导线 焊 于 接线 盒 
字 苹 表示 的 总 插头 上 


表达 并 标注 了 供 选 择 的 或 不 同形 式 的 可 选择 导线 


(二 ) 上 海通 用 别克 君威 2. 0L 轿车 发 动机 电路 图 的 识 读 
上 海通 用 别克 (BUICK) 君威 2.0L 轿车 发 动机 电路 ， 如 图 3-32 所 示 。 


和 钥匙 在 OFF、RUN 钥匙 在 START 四 RUN、START 
常 电源 START 位 置 时 供电 位 置 时 供电 0 
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a) 
图 3-32 上 海通 用 别克 君威 轿车 2.0L 发 动机 电路 
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怎样 谈 介 汽车 电路 图 


凸轮 币 位 置 、 曲轴 位 置 和 点 火线 圈 月 在 RUN、START 位 置 时 供电 


















曲轴 位 置 传感器 ea 
凸轮 轴 位 置 传感器 (24X) i | 
9 线路 系统 中 ”| 遍 &12 
了 | [ | 0 
Wt bt 和 、\ 
o 黑 红 红色 绿 发 动机 需 下 的 
B CG A AT c B | 附件 线束 接线 盒 
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s1633 0.5 黑 I812 。 涩 lk 0.8 粉 红 
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0.35 深 蓝 0.35 白 |423 
496 吉大 424 
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3k26Jl 21J1 21J1 6 -4 -> | 
爆 ”凸轮 ” 瑟 轮 曲轴 位 曲轴 位 曲轴 位 CYL 184 CYL283 3X3X 
! 燃 ” 轴 位 ” 轴 位 置 传 感 置 传 感 置 传 感 的 ESC 输 出 ”的 ESC 输 出 参 参 
过 置 传 ” 置 传 器 信号 器 信号 器 信和 号 考 考 ， 
号 感 器 感 器 高 低 低 高 “| 
以 ， 发 动机 电 控 单 元 
[四 ， 
| 1 
L | 
点 火 
b) 


图 3-32 上 海通 用 别克 君威 轿车 2. 0L 发 动机 电路 ( 续 ) 


喷 油 需 
有 有 十 在 RUN、START 仔 辕 时 供电 


| 线路 系统 中 e< 一 | “发 动机 
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d) 


图 3-32 上 海通 用 别克 君威 轿车 2.0L 发 动机 电路 ( 续 ) 
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180 怎样 恋 介 汽车 电路 图 
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器 促 感 信号 传感器 接地 发 动机 冷却 液 温度 闪 却 液 
二 器 传感器 接地 温度 传 | 
接 感 器 信 
地 号 
发 动机 
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e) 


图 3-32 上 海通 用 别克 君威 轿车 2.0L 发 动机 电路 ( 续 ) 
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发 动机 电 控 单元 
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加 热 氧 传感器 、 排 气 再 循环 和 动力 系统 电 探 单元 〈 仅 NF2) 


钥匙 在 RUN、START 位 置 时 供电 
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图 3-32 上 海通 用 别克 君威 轿车 2.0L 发 动机 电路 ( 续 ) 
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负 3-32 上海 过 用 列 克 大 威 轩 午 2.0L 女 动 机 电路 ( 续 ) 
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党 电源 发 动机 旱 下 附件 导线 接线 盒 
| 线路 系统 中 的 配 电 分 配 图 
] | | 熔 丝 6 | | 熔 丝 21 
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图 3-32 ”上 海通 用 别克 君威 轿车 2.0L 发 动机 电路 ( 续 ) 


184 


—、 福特 汽 气 车 电路 图 的 识 读 
1. 福特 汽车 电路 图 各 部 分 含 


福特 (FORD) 汽车 本 





QAol 


Sb@® 
QA0l 





线束 插 接 需 编 码 后 生 
级 “M” 代 表 插 头 ， 
后 级 “F” 代 表 插 座 


ee 人 
控制 党 
1 Se 
传动 禹 开 关 准 升 门 除 筋 1 举 升 门 除 雾 
22 输入 信号 ?3 输入 信号 4 控制 
i EN 





GN/R 


怎样 谈 介 汽车 电路 图 


含义 如 图 3-33 所 示 。 


指示 炊 丝 与 电 
源 的 通 断 条 件 


电器 元 器 件 名 

称 画 有 点 画 线 

发 动机 室 炊 
节 弗 / 继 电 需 盒 





发 动机 室 熔 
断 癌 /继电器 全 





QA02 国 GN 
my 喇叭 /点 烟 器 | 
Y 42-] 页 
电器 元 器 件 定位 指示 
码 , 指示 该 器 件 在 车 上 
安装 位 置 可 从 “电器 元 | 。 L170 国 o 





带 件 定位 图 ”中 Cl 位 置 
下 找到 


= = C2030 
中 HFO1 , GN/R | GN/BK 
vO 


后 窗 除 箱 / 加 热 镜 
a) 


图 3-33 ”福特 汽车 电路 图 各 部 分 含义 


小 
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典型 车 系 电 路 图 的 识 读 





指示 炊 丝 与 
电源 的 通 断 条 件 






起 动 或 运转 时 通电 ACC (附属 设备 ) 或 运转 时 通 


态 辐 线 框 指 示 此 


只 表达 了 该 电器 
的 一 部 分 


、 条 纹 导 线 颜 色 标 注 : 
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母 表 示 条 纹 颜色 


















虚线 表示 该 线路 
术 在 此 图 中 表 这 元 和 
S ma 
we LG/1R 
N 
N 
N 
单 色 呈 线 | 区 
颜色 标注 和 
N 
ER05 EG SC13®LO/R 
、\ 附属 设备 /运转 ) 
C2032 (起 动 /运转 ) 盟 设 备 / 运 


a No 
SCE1 
接线 杜 接 征 

S206@ | 接地 点 电器 上 的 插 接 
器 ， 氮 国 线 表示 

SCE1 BK 同一 个 插 接 器 上 
的 插脚 

Ss205®@ 

EE01BK 

G200 鲁 


b) 
图 3-33 ”福特 汽车 电路 图 各 部 分 含义 ( 续 ) 
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怎样 恋 仅 汽车 电路 图 


2. 福特 汽车 电路 图 中 图 形 符号 的 含义 
福特 (FORD) 汽车 电路 图 中 所 采用 的 图 形 符 号 含义 见 表 3-9。 
表 3-9 福特 汽车 电路 图 中 所 采用 的 图 形 符号 含义 




















序号 图 形 符号 含义 
全 点 画 线 线 框 所 表示 
| | | 的 部 件 指 此 页 只 表达 GA DO 
| | 部 件 的 一 部 分 ， 完 整 导线 尺寸 及 颜色 
人 部 件 在 其 他 地 方 表达 
2 日 蓄电池 带 插 接 器 的 部 件 
3 i 接地 点 10 | a ee 
@ 接头 
人 881 
4 带 条 纹 导 线 11 继电器 
| Y/BK 
封闭 的 电子 部 件 ， 在 两 页 之 间 中 断 
在 方 框 内 标注 的 是 系 的 导线 的 标记 。 
5 Solid Stat 
统 ， 只 说 明 其 功能 ， “C” 箭 头 显示 电流 
并 不 表示 其 线路 从 电源 流向 接地 
到 用 电器 
275 
6 TPR 单 股 导线 串联 式 插 接 器 
H 虚线 表示 该 线路 
20A | 额定 电流 值 达 ， 而 是 在 其 方 框 
@ 中 的 页 码 完整 表达 
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( 续 ) 
序号 图 形 符号 含义 含义 
15 9 最 粗 的 熔 丝 加 热 元 件 
30A | 额定 电流 值 
联动 开关 ， 触 点 
16 Cs 线路 断 电器 Wn 
c.b，| 流 值 同时 移动 
交接 点 或 折 羞 式 上 二 极 管 ， 电 流 只 
17 (EE Sl100 28 
由 接点 能 按 箭头 方向 通过 
自动 变速 器 | 手动 变速 器 
NO 
18 食 | 可 变更 的 线路 29 电容 
标注 该 导线 的 完整 
19 到 二 
ea 人 
20 拌 屏 项 线 31 热 敏 电阻 
可 变 电 阻 或 分 
21 电磁 线圈 32 
是 uw 
22 | 爸 场 线圈 33 。 开关 
D3 (€) 单 丝 灯泡 34 计量 带 
24 (3D 发 光 二 极 管 双 丝 灯泡 
25 站 晶体 管 
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